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OCEANOGRAPHIC  OBSERVATIONS  IN  BRISTOL  BAY 
AND  THE  BERING  SEA   1939-41  (USCGT  Redwing) 

by 

Felix  Favorite,  John  W.  Schantz 
and  Charles  R.  Hebard 


ABSTRACT 

Oceanographic  data  in  Bristol  Bay  and  the  Bering  Sea  obtained 
aboard  the  U,  S,  Coast  Guard  Tug  i2ecfz<;zng"during  the  summer  months 
of  1939,  1940  and  1941  in  conjunction  with  the  exploratory  fishing 
conducted  in  the  area  are  presented.  Tennperature,  salinity,  dis- 
solved oxygen,  phosphates,  nitrites  and  silicates  are  tabulated  for 
331  stations  in  1939,  184  in  1940  and  40  in  1941,  Interpolated  values 
of  temperature  and  salinity  and  connputed  values  of  density,  specific 
volume  anomaly,  and  dynamic  height  at  standard  depths  are  presented. 


INTRODUCTION 

This  report  supplements  current  in- 
vestigations of  the  distribution  and 
migration  of  salmon  in  the  North 
Pacific  Ocean  and  the  Bering  Sea  and 
follows  the  report  by  Favorite  and 
Pedersen  (1959)  in  which  the  basic 
operational  plans  and  the  results  of  the 
1938  preliminary  oceanographic  inves- 
tigations in  Bristol  Bay,  Alaska,  were 
presented. 

The  oceanographic  data  presented  in 
this  report  were  obtained  during  the 
summer  months  of  1939  to  1941  aboard 
the  U.  S.  Coast  Guard  Tug  Redwing  in 
conjunction  with  the  exploratory  purse- 
seine  and  gill-net  salnnon  fishing  con- 
ducted in  the  area.  The  results  of  the 
fishing  effort  have  been  reported  by 
Barnaby  (1952). 


Note.--Felix  Favorite,  Oceanographer,  and  John  W, 
Schantt  and  Charles  R,  Hebard,  Fishery  Aids,  Bureau  of 
Commercial  Fisheries,  U.  S.  Fish  and  Wildlife  Service, 
Seattle,  Washington. 


VESSEL  AND  PERSONNEL 

As  in  1938,  the  U.  S.  Coast  Guard 
Tug  Rediving  served  as  the  research 
vessel  with  Lt.  J.  A.  Fletcher,  USCG, 
as  her  commanding  officer  during  1939 
and  1940,  and  Lt.  B.  H,  Brallier,  USCG, 
during  1941.  The  oceanographic  per- 
sonnel, under  the  supervision  of 
Dr.  T.  G.  Thompson  of  the  University 
of  Washington,  and  their  tours  of  duty 
as  determined  hyX^ne  Redlviuglogs^erG 
as  follows: 


1939  Albert  V.  Collier 
Walter  Sands 
Russel  Scott 
Alfred  Westfall 
Harry  Worth 

1940  Harris  Magnusson 
Harold  Plank 
Walter  Sands 
Harry  Worth 

1941  William  P.  Holland 
Donald  E.  Knoke 
Niell  C.  Ostranger 
Walter  Sands 
Keith  Sweeny 


15  May  to  8  June 
15  May  to  10  September 
15  May  to  10  September 
15  May  to  10  September 
15  May  to  10  September 

27  June  to  6  September 
27  June  to  6  September 
27  June  to  6  September 
27  June  to  6  September 

6  May  to  21  June 
6  May  to  21  June 
6  May  to  21  June 
6  May  to  21  June 
6  May  to  21  June 


OBSERVATIONS 


Messenger  time  and  date,  CGT 


Stations 

The  1939  stations,  which  followed 
closely  those  sections  of  1938  perpen- 
dicular to  the  Aleutian  Chain  and  ex- 
tending to  Cape  Newenham,  were  con- 
fined to  the  inner  area  of  Bristol  Bay. 
In  1940  those  sections  originating  north 
of  the  Chain  and  reaching  to  and  along 
Cape  Newenham  were  repeated.  An 
additional  perimeter  of  stations  was 
observed  from  Cape  Newenham  along 
Nunivak  Island,  the  Pribilof  Islands, 
and  the  Unimak  Island  and  Pass.  A 
third  series  of  stations  was  observed 
beginning  north  of  Akutan  Pass  and 
proceeding  through  Unimak  Pass,  along 
the  Chain,  around  the  Shumagin  Islands, 
and  ending  at  Sanak  Island.  In  1941, 
only  four  sections  were  made- -one 
each  from  Unalaska  Island  and  Unimak 
Island  to  the  Pribilof  Islands,  and  two 
east-west  sections  across  Bristol  Bay. 

The  number  of  stations  observed  was 
greatly  increased  in  1939- -331  com- 
pared to  128  in  1938,  184  were  ob- 
served in  1940,  and  40  in  1941.  The 
1941  investigations  were  terminated 
abruptly  because  of  a  change  in  the 
operating  schedule  of  the  Rediving. 

Hydrographic  casts 

The  hydrographic  casts  in  1939  and 
1941  conformed  to  the  depth  interval 
used  in  1938,  but  in  1940  standard 
sampling  depths  were  often  changed 
to  other  intervals. 

In  1938  water  samples  were  drawn 
for  the  analysis  of  only  chlorinity  and 
dissolved  oxygen,  but  during  the  three 
following  years  the  water  was  ana- 
lyzed for  phosphates,  nitrites,  and 
silicates  as  well.  However,  no  bottonn 
samples  were  collected  or  currents 
measured. 


NOTES  ON  TABULATED  DATA 

Station  heading 

Station 
Position 


Weather  condition 

B     blue  sky,  cloudless 

C     cloudy 

D     drizzle 

E     fog 

M    mist 

O     overcast 

P     passing  showers  of  rain 

R     rain 

S      snow,    snowy   weather,  or  snow 

falling 
V     variable 
Z     hazy 

Barometer,  in  inches 

Wind 

Direction 

Force  in  Beaufort  scale 

Sea 

Direction 
Height 

0.  No  swell  ) 

1.  Moderate  swell     (Calm  or 

2.  Heavy  swell  )light  sea 

3.  No  swell  )Moderate 

4.  Moderate  swell     (sea 

5.  Heavy  swell 

6.  Rather  rough  sea 

7.  Rough  sea 

8.  Very  rough  sea 

9.  Mountainous  sea 


Temperature,  in     F. 
Depth,  in  meters 

Observed  data 

DEPTH       Depth  in  meters 

TEMP         Temperature  from  revers- 
ing thermometer,  in  °C. 

SAL  Salinity,    as    obtained  from 

chlorinity  by  Knudsen's 
tables  (1901).  Mohr  method. 

OXY  Dissolved    oxygen   concen- 

tration expressed  as  milli- 
gram-atoms of  oxygen  per 
kilogram  of  sea  water. 
Winkler  (American  Public 
Health  Association,  1923) 
method. 


PHOS  Soluble   phosphate  concen- 

tration expressed  in  mi- 
crogram-atoms  of  phos- 
phorus per  kilogram  of 
sea  water.  Deniges  (1920) 
method  as  modified  by 
Truog  and  Meyer  (1929). 

NIT  Nitrite     nitrogen     concen- 

tration expressed  as  mi- 
crogram-atoms  of  nitrogen 
per  kilogram  of  sea  water. 
Griess  (1879)  method  as 
modified  by  Ilosvay  ( 1889). 

SIL  Soluble  silicate  concentra- 

tion expressed  as  micro- 
gram-atoms  of  silicon  per 
kilogram  of  sea  water. 
Thompson  and  Houlton 
(1934)  method. 

T  Indicates     a    trace    amount 

of  the  indicated  constitu- 
ent. 

Computed  data 


SIG-T 


10^6 


Ad 


Density,  defined  by  (spe- 
cific gravity-  1)  x  1000, 
expressed  as  grams  per 
liter 

Specific  volume  anomaly 
at  the  indicated  pressure 


Anomaly  of  dynamic  height, 
in  d^Tiamic  meters,  of  the 
sea  surface  relative  to  the 
indicated  depth  in  meters 

Calculations  were  done  on  an  IBM 
650,  Magnetic  Drum  Data-Processing 
Machine  at  the  computer  center  of  the 
University  of  Washington,  by  using 
formulas  presented  in  Oceanographic 
Data  Processing  by  Automatic  MeUiods, 
U.  S.  Hydrographic  Office,  January  31, 
1955. 


LITERATURE  CITED 

AMERICAN    PUBLIC    HEALTH   ASSO- 
CIATION. 

1923.  Standard  methods  of  water 
analysis,  5th  edition.  American 
Public  Health  Association,  New 
York,  111  pp.  (Winkler  nnethod 
of  oxygen  determination,  p.  59- 
61.) 


BARNABY,  JOSEPH  T. 

1952.  Offshore  fishing  in  Bristol 
Bay  and  Bering  Sea.  U.  S.  Fish 
and  Wildlife  Service,  Special 
Scientific  Report--Fisheries  No. 
89.  30  p. 

DENIGES,   M.  G. 

1920,  Reaction  de  coloration  ex- 
trement  sensible  des  phosphates 
et  des  arseniates.  Ses  applica- 
tions. Academie  des  Sciences, 
Paris,  Comptes  rendus  hebdo- 
madaires  des  seances,  vol.  171, 
p.  802-804. 

FAVORITE,       FELIX,     AND       GLENN 

PEDERSEN. 

1959.  Bristol  Bay  Oceanography, 
August-September  1938.  U.  S. 
Fish  and  Wildlife  Service,  Spe- 
cial Scientific  Report- -Fisher- 
ies No.  311,  p.  31. 

GRIESS,   PETER. 

1879.  Bemerkungen  zu  der  Ab- 
handung  der  H.  H.  Weselsky  und 
Benedikt  "Ueber  einige  Azover- 
bindungen."  Deutschen  Chemi- 
schen  Gesellschafte,  Berichte, 
vol  12,  p.  426-428. 

ILOSVAY,  DE  N.  ILOSVA,  M.  L. 

1889.  Sur  les  re'actions  de  acides 
azoteux  et  asotique.  Societe' 
Chimique,  Paris,  Bulletin,  ser. 
3,  vol.  2,     p.  347-351. 

KNUDSEN,  MARTIN. 

1901.  Hy  d  r  o  g  r  aphi  c  a  1  tables. 
Copenhagen,  G.  E.  C.  Gad.  2d 
edition,  1931,  fotoprinted  by 
Tutein  and  Koch. 

THOMPSON,  THOMAS  G.,  AND  HAR- 
OLD G.  HOULTON. 

1933.  Determination  of  silicon  in 
sea  water.  Industrial  and  engi- 
neering chemistry,  analytical 
edition,  vol.  5,     p.  417-418. 

TRUOG,  EMIL,  AND  A.  H.  MEYER. 
1929.  Improvements  in  the  Deniges 
colorimetric  method  for  phos- 
phorus and  arsenic.  Industrial 
and  engineering  chemistry,  ana- 
lytical edition,  vol.  1,  p.  136- 
139. 


& 


3 


O 


6 


STATION  DATA,  1939 


Figure  2.--Oceanographic  stations  1-105,  Bristol  Bay,  Alaska,  May-June  1939 


Figure  3.--Oceanographic  stations  106-223,  Bristol  Bay,  Alaska,  July  1939 
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STATION  ] 

58-35  N   161-49  W  3C  MAY  1939        1556  GCT 

WEATHER      0      °,^R    29.96      WIND    W  2      <^EA    W  1 
TEMPERATURE    DRY  ^3    WET  32  DEPTH   13 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

-AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

2.77 

3^.88 

24.6^ 

.663 

0.6 

.0 

0 

5 

2-77 

3--.  88 

24. 6-:. 

.660 

0.6 

.0 

0 

10 

2.78 

3-^.88 

24.64 

.656 

c.e 

.0 

0 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SlG-T 

10^6 

AD 

C 

2.77 

3^^.88 

24.64 

33C.5 

.000 

10     2.78     3-^.86     24.64     330.6      .033 


STATION  2 

58-38  N   162-08  W  30  MAY  1939        1833  GCT 

W^'ATHE'^  OPS      °A'^  2Q,99      WIND    W  2      SEA    W  1 
TEMPERATURE    DRY  35    WET  34  DEPTH   35 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 
0     2. 60     3C.79     24.5c     .673       0.7       .0        0 


5 

2.51 

30.79 

24.59 

.662 

0.7 

.0 

0 

10 

2.46 

3". 81 

24.6^ 

.668 

0.7 

.0 

0 

1  5 

2.35 

3C,8t 

24.66 

.666 

0.7 

.0 

0 

2C 

2.08 

3-^.97 

24.77 

.664 

0.7 

.0 

0 

30 

1  .,98 

31.08 

24.56 

.666 

0.9 

.0 

0 

INTERPOLATED 

AND    COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TPMP 

^AL 

SIG-T 

10^  e 

AD 

0 

2.60 

30.79 

24. 5C 

336.] 

.000 

10 

?.46 

3^.81 

24.61 

333,6 

.033 

20 

2  .08 

30.97 

24.77 

318.9 

.066 

30 

1  -98 

3^.08 

24.86 

309.8 

.097 

STATION  3 

53-31  N   162-00  ',•'  30  M^Y  IQS^?        2025  GCT 

WEATHER  OPS      "AR  29.99      WIND    W  2      ?EA    W  1 
TP-^PER'TVRE    DRY  ^5    WET  34  DEPTH   37 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      ^AL      SIG-t      OXY       PHOS      NIT     SIL 
0     1-49     3'. 29     25.06     .686       0.5       .0        0 


5 

1.47 

31.29 

25.06 

.688 

0.5 

.0 

0 

10 

1-33 

3^.31 

25.00 

0.5 

.0 

0 

15 

1  -33 

3^.31 

2  5.0Q 

*&93 

0.6 

.0 

0 

20 

1.29 

3^  .31 

25.00 

.688 

0.5 

.0 

0 

30 

1-29 

3^  .31 

25.0° 

.693 

0.5 

.0 

0 

35 

1.24 

31.31 

25.00 

.688 

0.6 

.0 

0 

INTERPOLATED  AND  C'^'MPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

'^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

1.48 

3^.29 

25.06 

290.8 

.000 

10 

1-33 

3  '  .  3 1 

25.00 

238.3 

.029 

20 

1  29 

3^.31 

25.00 

238.1 

.059 

30 

1  .29 

31.31 

25.09 

288.1 

.087 

STATI0^•  4 

58-23  N   161-52  W  30  MAY  1939        2252  GCT 

WEATHER      0      PAR  30.01      WIND    W  2      SEA    W  1 
TEMPERATURE    DRY  35    WET  34  DEPTH   45 

OBSERVED  VALUES 

DPPTH     TEMP      'AL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

1.  33 

3'  .35 

25.1^ 

.706 

0.60 

.0 

0 

5 

1  »31 

31.35 

25.1? 

.705 

0.55 

.0 

0 

10 

1  =  18 

31.35 

25.1? 

.704 

0.60 

.0 

0 

15 

1.16 

31  .36 

25.14 

.694 

0.50 

.0 

0 

20 

1-14 

31.35 

25.1? 

.694 

0.60 

.0 

0 

30 

]  .09 

3^.35 

25.13 

.701 

0.55 

.0 

0 

40 

1  .07 

3'  .36 

25.14 

.694 

0.50 

.0 

0 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEDTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

10^  6 

AD 

0 

1.33 

31.35 

25.1? 

285.3 

.000 

10 

1.18 

31.35 

25.13 

284.4 

.028 

20 

1.14 

31.35 

25.13 

284.2 

.056 

30 

1.09 

31.35 

25.13 

283.9 

.084 

STATION 

5 

58-13  H 

161-46 

W 

31 

MAY  1939 

01 

.03  GCT 

WFATHEP 

0  0  z 

PAR  ■ 

30.05 

WIND    W  2 

<^EA 

W  1 

Tf^MPERfiTURF 

DRY  ^5 

WET  34 

DEPTH 

46 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?;al 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

1.23 

3^.42 

25.18 

,693 

0.50 

.0 

0 

5 

1.18 

31.42 

25. IR 

.567 

0.50 

.0 

0 

10 

1.14 

31.40 

25.17 

.582 

0.50 

.0 

0 

15 

1.14 

31.40 

25.17 

.614 

0.50 

.0 

0 

20 

1.14 

31.42 

25. IQ 

.602 

0.50 

.0 

0 

30 

1.15 

31  .40 

2  5.17 

r\ 

40     1-14     31.42     25. IQ     .674       0.50 
INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TtMP 

-■-AL 

SIG-T 

10*  6 

AD 

0 

1  ,23 

31.42 

25.1fl 

279.4 

.000 

10 

1-14 

31  .40 

25.17 

28'^.4 

.028 

20 

114 

3^  .42 

25. 10 

278.9 

.056 

30 

1  -  15 

31.40 

25.17 

280.4 

.084 

'^TAT10^'  ^ 

58-05  H       16-1-35  W  31  MAY  1939        0320  GCT 

WFATHER      C      "AR  30.02      WIND    W  2      ^EA    W  1 
TFMPER.''TURE    DRY  '^  5    WET  34  DEPTH   4!' 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

T'-MP 

^  AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

1-29 

3^.46 

25.2^ 

.709 

0.6 

.0 

0 

5 

1-13 

3^.47 

25.2^ 

.711 

0.6 

.0 

0 

10 

1  .1^ 

?"  .47 

25.2^ 

.711 

0.5 

.0 

0 

15 

1^1 

31  .47 

2  5.2'. 

.709 

0.5 

.0 

0 

20 

1  -06 

3'  .47 

2  5.2? 

.710 

0.9 

.0 

0 

30 

1.07 

3  1.47 

25.2^ 

.702 

.0 

0 

35 

1-10 

31  .47 

25.2?' 

.704 

0.5 

.0 

0 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TE^P 

"Al. 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

1-29 

3^  .46 

25.2^ 

276.7 

.000 

10 

1-10 

3:'  .47 

25.2^ 

274.9 

.028 

20 

1.08 

T'  .47 

25.2' 

274.7 

.055 

30     1-07     31.47     25.2'     274.6      .082 


10 


< 

STATIC-! 

7 

57-55  N 

161-29 

W 

31 

MAY  1939 

0547 

GCT 

WFATHEP 

0 

PA"  30 

.04 

WIND    0  0 

SEA 

WNW  1 

T-MPER'T' 

..IRE    DRY  ^3    WET  3  2 

DEPTH 

43 

OR: 

SERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

5IG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

0,53 

31.56 

25.33 

.536 

0.6 

.0 

0 

5 

0  54 

3^.58 

25.35 

.624 

0.7 

.0 

0 

10 

0  51 

3^.56 

25.3? 

.605 

0.7 

•  T 

0 

15 

0..53 

31.56 

25. 3T 

.588 

0.5 

.0 

0 

20 

0-52 

3^  .58 

25.35 

.466 

0.6 

.0 

0 

30 

0.54 

3^.58 

25.35 

.583 

0.6 

•  0 

0 

40 

0-53 

3^.58 

25.35 

.557 

0.6 

.0 

0 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

5AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

0,53 

31.56 

25.33 

265.1 

.000 

10 

0,51 

31.56 

25.33 

265,0 

.027 

20 

0,52 

31.58 

25.35 

263.5 

.053 

30 

0.54 

3^.58 

25.35 

263.5 

.079 

STATION!  8 

57-46  N   161-20  W  31  MAY  1939        0803  GCT 

WFATHE'    0  Z      PAR  30.06      WIND    0  0      SEA  WNW  1 
TEMPER/^TURE    DRY  "!2    WET  32  DEPTH   49 

OBSERVED  VALUES 

D'^OTH     TEMP      cAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


p 

0-72 

31  .55 

25,3! 

.711 

0.4 

.0 

5 

0-75 

31  .56 

25,3-' 

.717 

0.3 

.0 

10 

0-73 

31.55 

25,3^ 

.716 

0.3 

.0 

15 

0-74 

31.58 

25,3/1 

.751 

0.3 

.0 

20 

0-73 

31  .58 

25.3^ 

.716 

0.4 

.0 

30 

0.75 

31  .58 

25,3-!* 

.718 

0.4 

.T 

40 

0-74 

3^.58 

25,34 

.717 

0.4 

.0 

45 

0-74 

3^  .58 

25,34 

.708 

0.5 

.0 

INT' 

ERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

T^MP 

^AL 

SIG-T 

10=6 

AD 

0 

0-72 

31.55 

25,31 

266.8 

.000 

10 

0.73 

31.55 

25,31 

266,8 

.027 

20 

0-73 

3^.58 

25,3'^ 

264,5 

.054 

30     0-75     3''. 58     25.3a     264.6      .080 


11 


STATIO^:  9 


57-37  N   161-11  W  31  MAY  1939 

WFATHE''    0  Z      "AR  30.07      WIND    0  0 
TFMPERiTURE    DRY  ^2    WET  31  DEPTH 


1023  GCT 
"^EA  WNW  1 
54 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TKMP 

^'AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

n 

0<76 

3  ■  .67 

25.41 

.688 

0.3 

.0 

0 

5 

0-69 

31  .67 

2  5.41 

.609 

0.3 

.0 

0 

10 

0,64 

31  .67 

25.41 

.650 

0.2 

•  0 

0 

15 

0.68 

3]  .69 

25.4^ 

.615 

0.2 

.0 

0 

20 

0.67 

31  .69 

25.4^ 

.627 

0.1 

.0 

0 

30 

0  .69 

31.69 

25.4^ 

.632 

0.2 

.0 

0 

40 

0.68 

3'  .69 

25.4-' 

.574 

0.1 

.0 

0 

^0 

0  67 

31  .69 

25.4^ 

.382 

0.5 

.0 

0 

I^ 

TERPGLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DP'PTH 

t>::mp 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

0.  76 

3'  .67 

2  5.41 

257.8 

.000 

IC 

0-  64 

31  .67 

25.4! 

257.2 

.026 

20 

0  67 

3  '  .69 

25.4-^ 

255.3 

.052 

^0 

0-  6° 

3'  .69 

25.4? 

255,9 

.078 

50 

0  67 

3"'  .69 

25,4' 

255.7 

.129 

STATIO^i    10 


5  7-28    N       161-03    V,' 

W^'ATHE'^    0    0    c  "^AR    30.05 

T'-^MPER'TURE         DRY    ^2         WET    31 


31  MAY  1939 
WIND    0  0 

DEPTH 


1317  GCT 

?EA    W  1 
70 


OeSERVED  VALUES 


TH 

J  c:  y  p 

"AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

r\ 

117 

31  .83 

25.51 

.793 

0.1 

.0 

0 

5 

1,16 

3^  .83 

25.51 

.790 

0.4 

.0 

0 

10 

1  .11 

31  .83 

25.5,-^ 

.792 

0.4 

.0 

n 

15 

1  -  1? 

31  .83 

25.5- 

.789 

0.1 

.0 

0 

20 

;[  ,  1  1 

31  .83 

25.5-' 

.791 

0.4 

.0 

0 

30 

1.10 

31  .83 

25.5-^ 

.786 

0.1 

.0 

0 

40 

1.11 

31.85 

25.5-' 

.783 

0.2 

.0 

0 

50 

1  .0° 

31  .85 

25.5-' 

.781 

0.0 

.T 

0 

60 

1-13 

3'  .85 

'25.5-' 

.787 

0.4 

.T 

0 

65 

1-13 

3^  .85 

25.5' 

.784 

0.2 

.T 

0 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


D^PTH 

T'^MP 

^AL 

SIG-T 

10=6 

AD 

n 

1-17 

31  .83 

25,51 

247,8 

.000 

10 

1.11 

31.83 

25.57 

247,5 

.025 

20 

1.11 

31.83 

25. 5-^ 

247,5 

.050 

30 

1-10 

31  .83 

25.5' 

247,4 

.075 

50 

1  -09 

31.85 

25.53 

245,8 

.124 

12 


-STATION  11 

57_19  n;   160-56  W  31  M^Y  193'3        1558  GCT 

W'^ATHE'5      C      -AR  30.06      WIND    0  0      5EA   NW  1 
TEMPER'^TUPE    DRY  '4    WET  32  DEPTH   68 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^-AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

o 

1.31 

3'  .39 

25.55 

.773 

0.4 

.T 

0 

5 

1.34 

3^  .99 

25.55 

.768 

0.4 

.T 

0 

10 

1  -29 

31  .91 

25.57 

.763 

0.2 

.T 

0 

15 

1  -3'^ 

31  .92 

25.5'' 

.765 

0.3 

.T 

0 

20 

1-31 

I-   *92 

25.53 

.762 

0.5 

.T 

0 

3r! 

1  30 

3^  .92 

25.59 

.756 

0.2 

.T 

0 

40 

1  .  30 

3^  .92 

25.59 

.758 

0.2 

.T 

(-^ 

50 

1.90 

3^  .92 

25.5° 

.763 

0.1 

.T 

0 

60 

1  -32 

^'  .92 

25.5? 

.759 

0.2 

.1 

r\ 

65 

1-33 

3  1.42 

25.1° 

.757 

0.1 

.1 

0 

IMTE9PCLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

'-AL 

SIG-T 

10=6 

AD 

r\ 

1-31 

31  .89 

25.55 

244.1 

.000 

10 

1  -  29 

3^.91 

25.5-' 

242.4 

.024 

20 

i-31 

3T.92 

25.5° 

2  41.8 

.048 

30 

1-  30 

3^  .92 

25.58 

241  .7 

.072 

50 

1  -^29 

3^  .^^2 

25.58 

241.6 

.120 

STATIC^  12 

57-^0  N   160-45  /                31  MAY  1939  1835  GCT 

v^pijHE''      C      ^'A?  30.07      WIND   NE  1      3EA    0  0 
T;  MpfR/iTi"=E    DRY  ■■-2    WET  40           DEPTH 

OBSERVED  VALUES 

DcpTH     T^-'^'P      -a!       SIG-T      OXY  PHOS      NIT     SIL 

0     1-64     31.94     25.57     .753  0.5       .10       0 

5     1.56     3^.94     25.58     .754  0.2       .10       0 

10     1.49     33.96     25. 6^^     .754  0.2       .10       0 

15     1  53     3^.92     25.55     .750  0.2       .10       0 

20     ]>52     31.94     25.53     .743  0.5       .10       0 

30     1.5^     31.94     25.58     .740  0.6       .10       0 

40     1,50     3-. 94     25.53     .745  0.7       .10       0 

50     1.47     31.94     25.58     .746  0.0       .10       0 

60     1.48     31.94     25.58     .738  0.5       .10       0 

65     1,50     3^.96     25.6^     .740  0.5       .10       0 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH            T^MP                -AL               SIG-t                10^6  AD 

0             1.64            3^.94            25.57            242.3  .000 

10             1.49             3^.96            25. 6r             239.8  .024 

20             1-52            31.94            25.58             241.5  .048 

30            1.51            3^.94            25.58            241,5  .072 

50             1-47            31.94            25.5°             241.2  .120 

13 


STATIOM    13 


5  7-02    N       160-40    W 

W^ATHEP  C  °AR    30.09 

jrMPER'^TURE         DRY    35         WET    34 


31    M^Y    1939 
WIND    NNE    1 

DEPTH 


2054    GCT 
^EA         0    0 


66 


OBSERVED    VALUES 


DEPTH 

T^fMP 

'■AL 

SIG-T 

OXY 

PH05 

NIT 

SIL 

0 

2-07 

3^  .96 

25,56 

.740 

0.6 

.14 

18 

5 

1  ,91 

3]. 94 

25.55 

.746 

0.7 

.11 

14 

10 

1  77 

31  .94 

25.56 

.748 

O.T 

.07 

13 

15 

1  -75 

3"'  .94 

25.56 

.739 

0.6 

.08 

18 

20 

1  .74 

3^  .96 

25.59 

.677 

0.5 

.09 

22 

30 

1  ■  74 

31  .96 

25. 5R 

.739 

0.4 

20 

40 

1.72 

31.94 

25.57 

.732 

0.1 

26 

50 

]  .74 

31  .94 

25.57 

.730 

0.3 

24 

60 

1  ■  73 

31  .94 

25.57 

.729 

0.1 

18 

65 

1-74 

31  .94 

25.57 

.728 

0.5 

20 

INTERPOLATED    AND    COMPUTED    VALUES 


D^PTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10"*  6 

AD 

n 

2-07 

3'. 96 

25.56 

243,6 

.000 

10 

1,77 

31  .94 

25.56 

243.1 

.024 

20 

1.74 

31  .96 

25.59 

241.4 

.048 

30 

1  -74 

31.96 

25.59 

241,4 

.072 

50 

1-74 

31  .94 

25.57 

242.9 

.120 

56-52  N 

WEATHER 
TEMPERATURE 


STATIOM  14 


160-3  2  W 

°AR  30.11 
DRY  ^6    WET  35 


31  MAY  1939 
WIND   NE  2 

DEPTH 


2322  GCT 
<^EA    0  0 
63 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

■^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

2.17 

31.87 

25.48 

.733 

0.75 

.00 

14 

5 

2-09 

31.87 

25.43 

.737 

0.70 

.00 

18 

10 

1  ,86 

31.87 

25.50 

.738 

0.05 

.00 

22 

15 

1.87 

31.87 

25. 5^^ 

.737 

0.03 

.00 

26 

20 

1,94 

31.87 

25.5'^ 

.733 

1.20 

.00 

20 

30 

1  8  2 

31.87 

25. 5n 

.723 

0.75 

.00 

18 

40 

1  .81 

31  .87 

25. 50 

.726 

0.60 

.09 

18 

50 

1-82 

31  .87 

25.5- 

.719 

0.80 

.09 

22 

60 

1  8  2 

31.37 

25.50 

.578 

0.75 

.09 

10 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^  6 

AD 

0 

2.17 

31.87 

25.48 

251,1 

.000 

10 

1.86 

31.87 

25.50 

249.0 

.025 

20 

1.94 

31.87 

25.50 

249,6 

.050 

30 

1.82 

31  .87 

25.50 

248,8 

.075 

50 

1.82 

31.87 

25.50 

248,8 

.125 

14 


STATION  15 

56-43  N   160-24  W  01  JUN  1939  0228  GCT 

WEATHER      C  PAR  30.08  WIND   NE  2               SEA   ME  1 

TEMPER-iTURE  DRY  36    WET  35  DEPTH   62 

*  OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TE^^P  '"-AL      SIG-t  OXY  PHOS      NIT     5IL 

0     2^41  3"'. 74     25.36  .678  0.82      .07      12 

5     2.37  31.76     25.38  0.80  .06      10 

10     2.29  3''. 76     25.38  .662  0.70      .08      12 

15     2.20  31.76     25.39  .673  0.75      .06      12 

20     2.17  31.76     25.39  .676  1.30      .03       0 

30     2»15  31.76     25.39  .708  0.70      .03       0 

40     2.12  31.78     25.41  ,579  0.80      .04      10 

50     2r09  31.78     25.4]  .565  0.75      .06      12 

60     2-10  31.78     25.41  .557  0.75      .08      10 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH     TEMP  ^AL      SIG-T  10^6  AD 

0     2  41  31.74     25.36  262.7  .000 

10     2  29  31.76     25.38  260.3  .026 

20     2.17  3''. 76     25.30  259.5  ,052 

30     2.15  31.76     25.39  259,4  .078 

50     2r09  31.73     25.41  257.4  .130 


STATIO"'  16 

56-34  N   160-1 7  w               01  JUN  1939  0443  GCT 

wpathe:^     c     par  30. 08     wind  nw  3  sea  NE  2 

TEMPER'^Ti'RF    DRY  ^6    WET  34           DEPTH  35 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     T?MP      ^AL      SIG-T      OXY  PHOS 

0     2.86     3"'. 49     25.12  0.45 

5     2-90     31.49     25.12     .713  0.40 

10     2.33     31.49     25.13     .716  0.55 

15     2.30     3''. 49     25.1?     .715  0.50 

20     2-69     31.51     25.15     .707  0.55 

30     2.68     31.51     25.15     .695  0.25 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH            TEMP               '"AL               SIG-T               10^6  AD 

0            2.86            3''. 49            25.1?             285.0  .000 

10     2  83     31.49     25.13     284,8  .028 

20     2.69     31.51     25.15     282.2  .056 

30     2.68     31.51     25.15     282.2  .084 


NIT 

SIL 

.0? 

26 

.01 

24 

.02 

22 

.03 

12 

.04 

1? 

.05 

0 

15 


STATION'  17 

56-27  N   160-10  W  01  JUN  1939        0641  GCT 

WEATHER      C      PAR  30.10      WIND   NE  2      SEA   NE  1 
TEMPERATURE    DRY  37    WET  35  DEPTH   14 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

•^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

3-82 

3^.54 

24,36 

.528 

0,40 

.0 

10 

5 

3..  80 

3-^.64 

24.37 

.300 

0.50 

,0 

3 

10 

3  74 

3-^.70 

24. 4^ 

.564 

1.20 

.0 

30 

INTERPOLATED 

AiMD  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TtMP 

'"-AL 

5IG-T 

10^6 

AD 

0 

3  82 

3^.6^ 

24,36 

357.2 

.000 

10 

3-  74 

3-^.70 

24,47 

352.0 

.035 

5TATI0^'  16 

56-36  H       159-57  W  01  JUN  1939        1526  GCT 

WEATHER      C      °AR  30.14      WIND    0  0      SEA  NNE  1 
TEMPERATURE    DRY  36    WET  35  DEPTH   16 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

0 

5 

10 

TEMP 
3.  84 
3.72 
'  66 

=  AL 
3'^. 70 
3". 91 
3^.95 

SIG-T 
24.41 
24,50 
24.6^ 

OXY 

.711 
.715 
.714 

PHOS 
0.20 
0.20 
0.20 

NIT 
.0 
.0 
.0 

SIL 
0 
0 
0 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

0 

10 

TEMP 
3-84 
3  66 

-AL 
30.70 
3-^.95 

SIG-T 
24, 4T 
24.63 

10^6 
352.8 
332,4 

AO 
.000 
.034 

16 


STATIC"  19 

56-4A  N   160-02  W  01  JUN  1939        1710  GCT 

yFATHE"^      C      '=A'^  30.14      WIND    0  0      ''■■E'^     NNE  0 
TEMPERATURE    DRY  "^6         WFT  35  DEPTH   45 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH  Tf^P  'AL  SIG-T  OXY  PHOS  NIT  5IL 
0  3.0C  3".4C  25.0^  .738  C.25  .OC  0 
5     2  80     3"'. 49     25. n     .741       0.4C      .OC       0 


IC 

2-77 

3"  .49 

25.1- 

.739 

0,45 

.01 

0 

15 

2-71 

3^.51 

25. l'^ 

.7^2 

0.40 

.01 

0 

20 

2.61 

?'  .51 

25f  16 

.728 

0.40 

.02 

0 

3C 

2-53 

3  '  «  5  3 

25,18 

.729 

0.45 

.03 

0 

40 

2  46 

31.55 

25.2^ 

.723 

0.45 

.02 

0 

IVTERPCLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

D^PTH 

TEMP 

■-4L 

SI6-T 

lo^e 

AD 

0 

?  00 

3^  .40 

25»0A 

292,9 

.000 

10 

2-77 

31  .49 

25.13 

264,3 

.029 

20 

?   e' 

3^.51 

25.ifc 

2S1  .6 

.057 

30 

2  53 

3^  .53 

25. IB 

279,5 

.085 

5TATI0^'  20 

56-52  N   160-10  W  01  JUN  1939        1905  GCT 

W^ATHE"      C      PAR  30.17      WIND    0  0      ?EA    W  0 
T'fwPER'^TL.'PE    DRY  "6    WET  35  DEPTH   57 

OBSERVED  VALUES 

D^PTH     TrVP      =AL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     51  L 


r 

2 

-12 

31  .76 

25,3  = 

.742 

0.60 

,03 

4 

c 

2 

04 

3^  .76 

25,4' 

.74  3 

0.60 

,0V 

4 

10 

2 

00 

2'  .78 

25.42 

.743 

0.75 

,09 

6 

1  5 

2 

•  04 

-1  .76 

25.4/ 

.738 

0.90 

.07 

10 

20 

2 

OA 

31  .78 

2  5,4? 

.737 

0,75 

.09 

10 

30 

2 

03 

Z'   .76 

25.42 

.734 

0,75 

.06 

6 

4  0 

2. 

-00 

3-  .80 

25, 4A 

.596 

0.70 

.07 

10 

50 

1 

96 

3^  .SO 

25.4^ 

.592 

0.75 

.10 

10 

INTEPPOLATFD  AND  COMPUTED  VALUES 

DFPTH  T^MP  ^i>L  SIG-T  10^6  AD 

0  2.12  3^.76  25. 3c  259.1  .000 

10  2    00  3". 78  25, 4P  256.8  .026 

20  2.04  3^.76  25*42  257.1  ,052 

30  2.05  31.78  25,42  257,0  .078 

50  1    96  31.80  25.44  255.0  .129 


17 


5TAT10M  21 


57-00  N   160-18  W 

WFATHER      C      BAR  30.22 

TEMPERATURE    DRY  39    WET  38 


01  JUN  1939 
WIND    0  0 

DEPTH 


2113  GCT 

SEA    0  0 
67 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

2.11 

31.85 

25.47 

.592 

0.80 

.09 

12 

5 

1.-95 

31.85 

25.48 

.580 

0.90 

•  08 

12 

10 

188 

31.85 

25.48 

.547 

0.65 

•  08 

14 

15 

1  91 

31.85 

25.48 

.513 

0.80 

.08 

14 

20 

1  90 

31.85 

25.48 

.547 

0.75 

.08 

14 

30 

1  ,90 

3^.85 

25.48 

.516 

0.90 

.07 

12 

40 

1  90 

3^.85 

25.48 

.525 

0.75 

.07 

16 

50 

1.90 

31.85 

25.48 

.549 

0.80 

•  08 

15 

60 

1  90 

31.85 

25.48 

.551 

0.80 

.06 

10 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

2.11 

31.85 

25.47 

252.2 

.000 

10 

1,88 

31.85 

25.48 

250.7 

.025 

20 

1.90 

3^.85 

25.48 

250.8 

.050 

30 

1  .90 

31.85 

25.48 

250.8 

.075 

50 

lc90 

31.85 

25.48 

250.8 

.125 

STATIO^'  22 


57-10  N   160-26  W 

WEATHEP      0      BAP  30.23 

TEMPERATURE    DRY  38    WET  37 


01  JUN  1939 
WIND    0  0 

DEPTH 


2328  GCT 
SEA 
66 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

2.05 

31.85 

25.47 

.618 

0.55 

•  02 

24 

5 

1  65 

31.85 

25.50 

.625 

0.50 

.01 

6 

10 

1.57 

31.83 

25.49 

.610 

0.55 

•  02 

8 

15 

1.57 

31.83 

25.49 

.555 

0.65 

•  02 

14 

20 

1.55 

31.83 

25.49 

.552 

0.45 

.03 

9 

30 

1.55 

31.83 

25.49 

.570 

0.55 

.02 

10 

40 

1.54 

31.85 

25.5] 

.539 

0.70 

.02 

12 

50 

1  .53 

31.85 

25.5] 

.557 

0.75 

.02 

12 

60 

1.57 

31.85 

25.50 

.493 

0.70 

.03 

10 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

2.05 

31.85 

25.47 

251.8 

.000 

10 

1-57 

31.83 

25. 4Q 

250.2 

.025 

20 

1  55 

31.83 

25.49 

250.1 

.050 

30 

1.55 

31.83 

25.49 

250.1 

.075 

50 

1.53 

31.85 

25.51 

248.4 

.125 

18 


STATION  23 


57-17  N   160-32  W 

WEATHER    t  Z      BAR  30.27 

TEMPERATURE    DRY  40    WET  38 


02  JUN  1939 

WIND  ESE  1 

DEPTH 


0122  GCT 
SEA    0  0 
64 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

2  27 

31.80 

25.42 

.531 

0.40 

.01 

0 

5 

1  34 

31.83 

25,5'^ 

.538 

0^25 

.00 

0 

10 

1.27 

31.82 

25.50 

•  586 

0^45 

•  00 

9 

15 

1.26 

3^.80 

25.48 

•  586 

0.45 

.01 

2 

20 

1.25 

3^.80 

25.48 

•  612 

0.25 

.01 

2 

30 

1-27 

31.82 

25.50 

•  610 

©•45 

.00 

0 

40 

1.27 

3^.82 

25. 5^^ 

.607 

0.55 

.01 

2 

50 

1.26 

3^82 

25.50 

.601 

0.60 

.02 

2 

60 

1.30 

31.82 

25.50 

•  577 

0.55 

.01 

3 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


D^PTH 
0 
10 
20 
30 
50 


TEMP 
2,27 
1,27 
1.25 
1.27 
1.26 


SAL 
31.80 
31.82 
31.80 
31.82 
31.82 


SIG-T 
25.42 

25.50 
25.48 
25.50 
25.50 


10^6 
257.1 
249.2 

250.6 
249,1 
249.1 


AD 
.000 
.025 
.050 
.075 
.125 


STATION    24 


57-24    N       160-38    W 

WEATHER    C  Z      PAR  30.27 

TEMPERATURE    DRY  39    WET  38 


02  JUN  1939 
WIND  ESE  2 

DEPTH 


0329  GCT 
SEA  WNW  1 
61 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

1.74 

31.82 

25.47 

0.50 

•  01 

2 

5 

1.41 

31.83 

25. 50 

•  814 

0^50 

•  00 

2 

10 

1  .24 

31.83 

25.51 

.698 

©•45 

•  01 

2 

15 

1.23 

31.83 

25.51 

•  638 

0.55 

•  01 

2 

20 

1  22 

31.83 

25.51 

.597 

0.55 

.01 

2 

30 

1-21 

31.83 

25.51 

.607 

0.55 

.01 

2 

40 

1-21 

31.83 

25.51 

.559 

0.70 

.01 

4 

50 

1-21 

31.82 

25.5'^ 

.644 

0.55 

.02 

3 

55 

1  22 

31.83 

25.51 

•  633 

0.65 

.01 

3 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

•^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

1.74 

31.82 

25.47 

252.0 

.000 

10 

1.24 

31.83 

25.51 

248.2 

.025 

20 

1.22 

31.83 

25.51 

248.1 

.050 

30 

1  -21 

31.83 

25.51 

248.0 

.075 

50 

1,21 

31.82 

25.50 

248.8 

.125 

19 


STATION  25 


57-33  K       160-45  W 

WEATHER    C  Z      BAR  30.31 

TEMPERATURE    DRY  37    WET  36 


02  JU^e  1939 
WIND  ESE  1 

DEPTH 


0534  GCT 
SEA    0  0 
61 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
5 
IC 
15 
20 
30 
40 
5C 
55 


TEMP 
1.73 
1.14 
1.02 
C.99 
0.95 
0.99 
0.99 
0.9f 
1.02 


=  AL 
31.74 
31.74 
31.76 
31.76 
31.74 
31.76 
31.76 
3^.76 
31.78 


SI6-T 
25.41 
25.44 

25.47 
25.47 
25.45 

25.47 

25.47 


.48 


OXY 
,789 
.807 
.808 
.796 
.791 
.78  2 
.783 
.781 
.777 


PROS 
0.20 
C.45 
C.45 
C.5C 
0.45 
C.5C 
0.55 
0.50 
C.55 


NIT 

•  00 

•  00 

•  00 

•  oc 

•  00 

•  00 

•  00 

•  02 

•  01 


SIL 
2 
1 

2 


1 
2 
7 
2 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 
0 
10 
20 
30 
50 


TEMP 
1.73 
1.02 
0.98 
0.99 
0.98 


SAL 
31.74 
31.76 
31.7^ 
31.76 
31.76 


SIG-T 
25t41 
25.47 
25.45 
25.47 
25.47 


10»* 
258.1 
252.3 
253.6 
252.1 
252*0 


AD 
.000 
.026 
.051 
.076 
.126 


STATION  26 


57-41  N   160-55  W 

WEATHER    C  Z      BAR  30.36 
TEMPERATURE    DRY  34    WET  33 


02  JUN  1939 
WIND  ESE  1 

DEPTH 


0807  GCT 
SEA    0  0 
56 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

1.04 

31.62 

25.35 

.715 

0.5C 

•  00 

3 

5 

1.05 

31.67 

25,39 

.705 

0.45 

•  01 

1 

10 

0.76 

31.65 

25.39 

.549 

0.45 

•  00 

2 

15 

0.74 

31*67 

25.4] 

.582 

0.45 

•  01 

2 

20 

0.73 

31.65 

25.39 

.612 

0.45 

•  oc 

7 

30 

0.75 

31.6! 

25.39 

.689 

0.15 

.01 

1 

40 

0.74 

31.65 

25.39 

,614 

0.55 

•  oc 

2 

5Q 

0.74 

31.67 

25.41 

.573 

0.55 

.00 

4 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

105  < 

AD 

0 

1.04 

31.62 

25*35 

263.1 

.000 

10 

0.76 

31.65 

25,39 

259.2 

.026 

20 

0,75 

31.65 

25.39 

259.1 

.052 

30 

0,75 

31.65 

25.39 

259.2 

.078 

50 

0,74 

3^  .67 

25.41 

257.6 

.130 

20 


STATION  27 

57-50  N   161-03  W  02  JUN  1939        1014  GCT 

WEATHER    C  Z      BAR  30.32      WIND  E5E  1      SEA    0  0 
TEMPERATURE    DRY  34    WET  33  DEPTH   50 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TFMP      ^M  SIG-T      OXY       PHOS      NIT     5IL 


0 

1,01 

31.62 

25.35 

.712 

0.50 

.00 

3 

5 

1.02 

31.64 

25.37 

.715 

0.50 

jOO 

2 

10 

1.00 

31.62 

25.35 

.711 

0.50 

*00 

3 

15 

1.01 

31*62 

25.35 

.724 

0.45 

*00 

3 

20 

1.02 

3)  .52 

25.35 

.723 

0.45 

,00 

5 

30 

1.02 

31.62 

23.35 

.719 

0.55 

,00 

2 

40 

1.00 

3'  .62 

25.35 

.722 

0.45 

,00 

3 

45 

1-00 

3i=.64 

25.37 

.687 

0.60 

,00 

U 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

■^AL 

5IG-T 

10^5 

AD 

0 

1.01 

31.62 

25.35 

263.0 

.000 

10 

1.00 

31.62 

25,35 

262.9 

.026 

20 

1.02 

31.62 

25.35 

263.0 

.052 

30 

1.02 

31.62 

25.35 

263.0 

.078 

STATION  28 

58-00  N   161-10  W  02  JUN  1939        1236  GCT 

A/EATHER     8C      BAR  30.35      WIND    E  1      SEA  WNW  1 
TEMPERATURE    DRY  34    WET  33  DEPTH   52 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     rSMP      SAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

1.06 

31.62 

25.35 

,716 

0.45 

.00 

6 

5 

1.05 

31.60 

25.34 

,698 

0,50 

,00 

3 

10 

1.07 

31,52 

25.35 

,692 

0.50 

,01 

2 

15 

1,08 

31,62 

25.35 

.716 

0.50 

,01 

9 

20 

1.07 

31.50 

25.33 

,714 

0,50 

,00 

14 

30 

1.06 

31.62 

25.35 

,712 

0.50 

,00 

1 

40  1.04  31.60  25.34  .718  0*50      ,00       3 

45  1.04  31,50  25.34  .672  0.50      .01      14 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH  TEMP  'AL  SIG-T               10*6  aD 

0  1.06  31.62  25.35  263.2  .000 

10  1.07  31.62  25.35  263.3  .026 

20  1.07  31.60  25,33  264,8  .052 

30  1.06  31.62  25.35  263.2  .078 
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STATION 

29 

58-10  N 

161-21 

W 

02  JUN  1939 

1410 

GCT 

WEATHER 

BC 

PAR  : 

30.35 

WIND    El 

SEA 

WNW  1 

TEMPERATURE 

DRY  34 

WET  33 

DEPTH 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

"^AL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

1  .32 

3^.51 

25.25 

.715 

0.40 

.01 

6 

5 

1.30 

31.51 

25.25 

.715 

0.45 

.01 

2 

10 

1,27 

31.51 

25.25 

.715 

0.45 

.00 

7 

15 

1.29 

31.51 

25.25 

.713 

0.45 

.01 

6 

20 

1.30 

31.51 

25.25 

.713 

0.35 

.01 

5 

30 

1.28 

31.51 

25.25 

.711 

0.30 

.01 

2 

40 

1,27 

31.51 

25.25 

.702 

0.45 

.01 

3 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

<^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

1.32 

31.51 

25.25 

273.1 

.000 

10 

1.27 

31.51 

25.25 

272.8 

.027 

20 

1  -30 

31.51 

25.25 

272.9 

.054 

30 

1.28 

31.51 

25.25 

272.8 

.081 

STATION  30 


58-17  N   161-27  W 

WEATHER     BC      BAR  30.34 

TEMPERATURE    DRY  35    WET  34 


02  JUN  1939 
WIND    E  2 

DEPTH 


1628  GCT 
SEA  WNW  1 
42 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
5 
10 
15 
20 
30 
35 


TEMP 
1.56 
1.53 
1.52 
1.56 
1  .55 
1  .55 
1.53 


<=AL 
31.38 
31.38 
31.38 
3]  .38 
31.38 
31.38 
31.38 


SIG-T 
25.13 
25.13 
25.13 
25.13 
25.13 
25.13 
25.13 


OXY 
.636 
.639 

•  680 

•  622 

•  666 
.683 
.681 


PHOS 

NIT 

SIL 

0.45 

.01 

3 

0.45 

.01 

1 

0.45 

.01 

6 

0.45 

.01 

8 

0.60 

.01 

9 

0.55 

.01 

2 

0.45 

.01 

4 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

1.56 

31.38 

25.13 

284.4 

.000 

10 

1.52 

31.38 

25.13 

284.1 

.028 

20 

1.55 

31.38 

25.13 

284.3 

.056 

30 

1.55 

31.38 

25.13 

284.3 

.084 

22 


STATION  31 


58-26  N   161-39  W 

WEATHER     BC      BAR  29.39 

TEMPERATURE    DRY  AO    WET  39 


02  JUN  1939 
WIND    E  3 

DEPTH 


1832  GCT 
SEA  WNW  1 
30 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

2.51 

31.08 

24.82 

.660 

0.50 

.01 

4 

5 

2.45 

3^.08 

24,8? 

.659 

0.45 

.01 

4 

10 

2.40 

31.08 

24.83 

.662 

0.50 

,01 

6 

15 

2.44 

31.08 

24.83 

.522 

0.50 

,03 

6 

20 

2.43 

3^  .08 

24,8? 

.660 

0.55 

.01 

5 

25 

2.43 

31.08 

24,83 

.657 

0.50 

.01 

3 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

2.51 

31.08 

24,82 

313,5 

.000 

10 

2.40 

31.08 

24,8? 

312,7 

.031 

20 

2.43 

31.08 

24.8? 

312,9 

.062 

STATIOM  32 


58-36  N   161-43  W 

WEATHER     BC      BAR  30.32 

TEMPERATURE    DRY  41    WET  39 


02  JUN  1939 

WIND    E  2 

DEPTH 


2038  GCT 
SEA    E  1 
20 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

"^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

3.34 

3'^. 84 

24,57 

.653 

0.45 

.01 

2 

5 

3.26 

30,88 

24,60 

.653 

0.45 

,02 

3 

10 

3,17 

30.88 

24,61 

.653 

0.45 

,01 

4 

15 

3.12 

30.88 

24,6? 

.652 

0.55 

,02 

3 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

c 

3.34 

30.84 

24,57 

338,0 

.000 

10 

3.17 

30.88 

24,61 

333,6 

.034 

23 


STATION  33 


58-32  N   161-27  W 

WEATHER     BC      BAR  30.22 

TEMPERATURE    DRY  42    WET  39 


02  JUN  1939 
WIND    E  2 

DEPTH 


2248  GCT 

SEA    E  1 
20 


OBSERVED  VALUES 


EPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

3.52 

30.82 

24.53 

.736 

0.50 

.02 

2 

5 

3.33 

30.81 

24.54 

•  664 

0.55 

.02 

4 

10 

3.28 

3-^.81 

24.55 

.660 

0.55 

.01 

25 

15 

3.31 

30.81 

24.54 

.657 

0.55 

.01 

12 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

3.52 

30.82 

24.53 

341.0 

.000 

10 

3.28 

30.81 

24.55 

339.8 

.034 

STATION  34 


58-35  N   161-16  W 

WEATHER     BC      3AR  30.30 

TEMPERATURE    DRY  43    WET  42 


03  JUN  1939 
WIND    E  3 

DEPTH 


0100  GCT 
SEA    E  1 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

4.19 

30.77 

24.43 

.651 

0*45 

.01 

2 

5 

4.02 

30.77 

24.45 

»643 

0.45 

.01 

2 

10 

3.85 

30.79 

24.48 

.549 

0.50 

.01 

3 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10=5 

AD 

0 

4.19 

30.77 

24.43 

350.7 

.000 

10 

3.85 

30,79 

24.48 

346.1 

.035 

24 


STATION  35 


58-29  N   161-17  W 

WEATHER     BC      BAR  30.26 

TEMPERATURE    DRY  44    WET  42 


03  JUN  1939 
WIND  ESE  4 

DEPTH 


0528  GCT 

SEA  ESE  1 
23 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

3.94 

30.91 

24«57 

.636 

0.50 

.00 

1 

5 

3.92 

30.93 

24.59 

.629 

0.50 

.00 

1 

10 

3.9C 

3P.95 

24.60 

.635 

0.60 

•  00 

1 

15 

3.92 

30.97 

24.62 

.633 

0.55 

•  00 

0 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

5AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

3. 9'! 

30.91 

24.57 

337,8 

.000 

10 

3.90 

30.95 

24^60 

334.5 

.034 

STATION 

36 

58-31  N 

161-49 

W 

03  JUN  1939 

0755 

GCT 

WEATHER 

BC 

BAR  30 

.21 

WIND  ESE  4 

SEA 

ESE  2 

TEMPERATURE 

DRY  42    WET  41 

DEPTH 

35 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

2.33 

31.11 

24.86 

.663 

0.45 

.00 

0 

5 

2.33 

31.13 

24.88 

.664 

0.50 

.00 

1 

10 

2.28 

31.13 

24*  8.8 

.665 

0.50 

.00 

1 

15 

2.18 

31.09 

24.86 

.656 

0.45 

.oc 

c 

20 

2.05 

31.13 

24^9'^ 

.672 

0.55 

.00 

1 

30 

1.96 

31.15 

24.92 

.658 

.00 

■a 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

9■.^L 

SIG-T 

10^  e 

AD 

0 

2,33 

31.11 

24.86 

309,9 

.ooc 

10 

2.28 

3!^13 

24.88 

308,1 

.031 

20 

2.05 

31.13 

24.90 

306,? 

.062 

30 

1.96 

31.15 

24.92 

304,4 

.093 

25 


STATION  37 


58-26  N   160-55  W 

WEATHER      0      "AR  29.60 

TEMPERATURE    DRY  41    WET  41 


06  JUN  1939 
WIND  ESE  4 

DEPTH 


OBSERVED  VALUES 


0019  GCT 
SEA  ESE  2 
17 


DEPTH 

TFMP 

=  AL 

SIG-T 

OXY 

0 

6.02 

30.50 

24.02 

.587 

5 

5.46 

3^.66 

24.21 

.570 

10 

5.45 

30.90 

24.4! 

.557 

14 

5.53 

30.95 

24.44 

.489 

PHOS 

NIT 

SIL 

0.45 

.00 

9 

0.40 

.00 

7 

0.40 

.00 

8 

0.45 

.00 

8 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

6.02 

3'^. 50 

24.02 

389.6 

.000 

10 

5.45 

30,90 

24.41 

353.4 

.037 

STATION  38 


58-17  N   160-48  W 

WEATHER      0      ?AR  29.61 

TEMPERATURE    DRY  41    WET  40 


06  JUN  1939 
WIND   SE  3 

DEPTH 


0157  GCT 
SEA   SE  2 
28 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

4.47 

31.20 

24.75 

•  616 

0.45 

.00 

9 

5 

4.46 

31.20 

24.75 

•  612 

0.37 

•  00 

8 

10 

4.43 

31.20 

24.75 

.618 

0.35 

.00 

8 

15 

4.22 

31.22 

24.79 

.538 

0.42 

•  00 

8 

20 

4.00 

31.22 

24.81 

.598 

0.40 

•  00 

8 

25 

4.00 

31.24 

24.82 

.488 

0.42 

•  00 

6 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

1C^6 

AD 

0 

4.47 

3^,20 

24.75 

320.8 

•  000 

10 

4.43 

31^20 

24.75 

320.5 

.032 

20 

4.00 

3U22 

24.81 

315.1 

.064 

26 


STATIO^!  39 


5^^-08  N   160-39  W 

WEATHER      0      "AR  29.59 

TEMPERATURE    DRY  38    WET  38 


06  JUN  1939 
WIND   SE  3 

DEPTH 


0343  GCT 
SEA    S  2 
46 


OBSERVED  VALUES 


PTH 

TEMP 

5^AL 

SIG-T 

OXY 

0 

2.05 

31.29 

25.02 

.685 

5 

1.99 

31.29 

25.03 

.683 

10 

1.90 

31.29 

25.03 

.682 

15 

1.82 

31.29 

25.04 

.683 

20 

1.81 

31.29 

25.04 

.683 

30 

1.81 

31.29 

25.04 

.681 

40 

1.81 

31.29 

25.04 

.680 

PHOS 

NIT 

SIL 

0.38 

.00 

8 

0.37 

.00 

7 

0.37 

.00 

7 

0.37 

.00 

6 

0.55 

.00 

7 

0.35 

.00 

6 

0.40 

.00 

6 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

2.05 

31.29 

25.02 

294.4 

.000 

10 

1.90 

31.29 

25.03 

293.4 

.029 

20 

1-81 

3?. 29 

25.04 

292.8 

.058 

30 

1.81 

31.29 

25.04 

292.8 

.087 

STATION  40 


57-59  N   160-31  W 

WEATHER    0  D      RAR  29.59 

TEMPERATURE    DRY  37    WET  37 


06  JUN  1939 
WIND   SE  3 

DEPTH 


0601  GCT 
SEA    S  2 
45 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

1.71 

31.44 

25.17 

.715 

0.80 

•  00 

6 

5 

1.70 

31.44 

25.17 

.708 

0.37 

.00 

5 

10 

1.60 

31.44 

25.17 

.718 

0.48 

.00 

5 

15 

1.52 

31.44 

25.18 

.716 

0.40 

.00 

5 

20 

1.49 

31.44 

25.18 

.709 

0.35 

.00 

5 

30 

1.46 

31.44 

25.18 

.713 

0.43 

.00 

5 

40 

1.45 

31.44 

25.18 

.710 

0.40 

•  00 

7 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10=6 

AD 

0 

1.71 

31.44 

25.17 

280.8 

.000 

10 

1.60 

31.44 

25.17 

280.1 

.028 

20 

1.49 

3U44 

25.18 

279.4 

.056 

30 

1.46 

31.44 

25.18 

279.2 

.084 

27 


N 


STATION  41 


57-49  N   160-23  W 

WEATHER    0  R      ?AR  29.61 

TEMPERATURE    DRY  37    WET  37 


06  JUN  1939 
WIND   SE  2 

DEPTH 


0756  GCT 
SEA    S  2 
52 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

1.49 

31.51 

25.24 

.  /05 

0.40 

.00 

0 

c 

1.42 

31.51 

25*24 

.658 

0.40 

.00 

c 

IC 

1.19 

31.55 

25.29 

.640 

0.48 

.00 

0 

15 

1.21 

31.55 

25t29 

.656 

0.43 

•  00 

c 

2C 

1.2C 

31.55 

25.29 

.600 

0.43 

.00 

0 

3C 

1.2C 

31.56 

25*30 

.575 

0.43 

.00 

0 

40 

1.19 

31.56 

25.30 

.730 

0.40 

.00 

0 

45 

1.20 

31.67 

25.38 

.693 

0.45 

.00 

0 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

1.49 

31.51 

25.24 

274.1 

.000 

IC 

1.19 

31.55 

25.29 

269,3 

.027 

2C 

1.20 

31.55 

25.29 

269,2 

.054 

30 

1.2C 

31.56 

25.30 

268,5 

.081 

STATION  42 

57-40  N   160-15  W 
WEATHER    C  R      BAR 
TEMPERATURE    DRY  35 

06  JUN 
29.62      WIND 
WET  35 

1939 
SE  1 
DEPTH 

1028  GCT 
SEA    S  1 
58 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SiL 

0 

lr32 

31.64 

25.35 

.745 

0.40 

.00 

2 

5 

1.22 

31.64 

25.36 

.736 

C.40 

.00 

c 

10 

1-16 

3^64 

25.36 

.517 

0.42 

.00 

4 

15 

1.0^ 

31.64 

25.37 

.73? 

0.4C 

.00 

6 

20 

l.OC 

31.64 

25.37 

.6ze 

0.42 

.00 

4 

30 

0.96 

31.64 

25.37 

.722 

0.42 

.00 

6 

40 

0.97 

31.64 

25,37 

.64  6 

0.42 

.00 

9 

50 

0.98 

3 1  .  64 

25,37 

.712 

0.42 

.00 

4 

55 

1.00 

31.64 

25.37 

.663 

0.43 

.00 

10 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

C 

3  "32 

31.64 

25.35 

263.2 

.000 

10 

1.16 

31.64 

25.36 

262.2 

.026 

20 

1.00 

31.64 

25.37 

261.3 

.052 

30 

0.96 

31.64 

25,37 

261.1 

.C7« 

50 

0.98 

31,64 

25.37 

261.2 

.130 

28 


STATIOK!  43 


57-31  N   160-07  W  06  JUN  1939 

WEATHE't    0  P      BAR  29.61      WIND   SE  2 
TEMPERATURE    DRY  37    WET  37  DEPTH 


1226  GCT 
SEfi   SW  1 
57 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

<=AL 

SIG-T 

OXY 

0 

1-28 

31.64 

25.35 

.722 

5 

1.23 

31.64 

25,36 

.745 

10 

1.12 

31.64 

25,36 

.758 

15 

1.04 

31.64 

25.37 

.745 

20 

1,06 

31.64 

25.37 

.740 

30 

1.04 

31.64 

25.37 

.733 

40 

1-04 

31.64 

25.37 

.737 

50 

1,02 

31.64 

25.37 

.742 

PHOS 

0.43 
0.43 
0.40 
0.40 
0.10 
0.00 
0.40 


NIT 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 


SIL 


? 
0 

4 
2 
5 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


TH 

TEMP 

^:AL 

SIG-T 

10' e 

AD 

0 

1.2fi 

3^.64 

25.35 

262.9 

.000 

10 

1.12 

31.64 

25.36 

262.0 

.026 

20 

1,06 

31.64 

25.37 

261.7 

.052 

30 

1.04 

31.64 

25.37 

261.5 

.078 

50 

1.02 

31.64 

25.37 

261.4 

.130 

STATION  44 


57-22  N   159-59  W 

WEATHER      C      BAR  29.60 

TEMPERATURE    DRY  ?8    WET  38 


06  JUN  1939 
WIND   SE  2 

DEPTH 


1435  GCT 
SEA   SW  1 
59 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

1.18 

3 1 .  64 

25.36 

.620 

0.43 

.00 

4 

5 

1.15 

31.64 

25.36 

.496 

0.43 

.00 

3 

10 

1.08 

31.64 

25.37 

.622 

0.43 

.00 

6 

15 

1.08 

3 1.  64 

25.37 

.557 

0.43 

.00 

5 

20 

1.07 

31.64 

25.37 

.539 

0.43 

.00 

4 

30 

1.06 

31.64 

25.37 

.541 

0.43 

.00 

3 

40 

1.05 

31.64 

25.37 

.617 

0.45 

.00 

•a 

50 

1.04 

31.64 

25.37 

.607 

0.43 

.00 

4 

55 

1.04 

31.64 

25.37 

.536 

0.40 

.00 

5 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

1.18 

31.64 

25.36 

262.4 

.000 

10 

1.08 

31.64 

25.37 

261.8 

.026 

20 

1.07 

31.64 

25.37 

261.7 

.052 

30 

1.06 

31.64 

25.37 

261.7 

.078 

50 

1.04 

31.64 

25.37 

261.5 

.130 

29 


STATIO^'  45 


57-14  N   159-50  W 

WFATHER      C      "ar  29.61 

TEMPERATURE    DRY  40    WET  39 


06  JUN  1939 
WIND   SE  3 

DEPTH 


1638  GCT 
SEA   SW  2 
60 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

2.05 

31.71 

25.36 

.758 

0.83 

•  00 

4 

5 

2.03 

31.71 

25.36 

.727 

0.33 

.00 

3 

10 

1.98 

31.71 

25.36 

.666 

0.40 

.00 

6 

15 

2.00 

31.71 

25.36 

.716 

0.35 

.00 

10 

20 

2.00 

31.71 

25,36 

.716 

0.23 

.00 

7 

30 

2.02 

31.71 

25.36 

.715 

0.37 

.00 

3 

40 

1.99 

31.73 

25.38 

.740 

0.30 

.00 

10 

50 

1.98 

31.73 

25.38 

.736 

0.33 

.00 

c; 

55 

1.98 

31.73 

25.38 

.605 

0.45 

.00 

10 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

2  05 

31.71 

25.36 

262.4 

.000 

10 

1,98 

31.71 

25.36 

262.0 

.026 

20 

2-00 

31.71 

25.36 

262.1 

.052 

30 

2.02 

31.71 

25.36 

262.2 

.078 

50 

1.98 

3^.73 

25.38 

260,5 

.130 

57-05  N   159-43  W 
WEATHER      C      «AR 
TEMPER/iTURF    ORY  40 


STATIOM  46 


29.62 

WET  39 


06  JUN 

WIND 


1939 
SE  1 
DEPTH 


1841  GCT 
SEA   SW  2 
60 


OBSERVED  VALUES 


DPPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

0 

?.43 

31.71 

25.33 

.751 

5 

2.42 

31  .65 

25.28 

.638 

10 

2,34 

31.65 

25.29 

.438 

15 

2.31 

31.67 

25.31 

.511 

20 

2.30 

31.69 

25.33 

.727 

30 

2.28 

31.69 

25.33 

.736 

40 

2-24 

31.71 

25.35 

.738 

50 

2.24 

31.73 

25.36 

.738 

55 

2-26 

3^.73 

25.36 

.554 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VA 

DEPTH 

TEMP 

5AL 

SIG-T 

10^6 

0 

2.43 

31.71 

25.33 

265.1 

10 

2.34 

31.65 

25.29 

269.0 

20 

2.30 

31.69 

25.33 

265.7 

30 

2.28 

31.69 

25.33 

265.6 

50 

2.24 

31.73 

25.36 

262.3 

PHOS 
0.33 
0.32 
0.40 
0.55 
0.42 
0.33 
0.40 
0.47 
0.47 


AD 
.000 
.027 
.054 
.081 
.134 


NIT 

SIL 

.01 

4 

.01 

3 

.01 

9 

.01 

8 

.00 

5 

.00 

2 

.02 

c 

.01 

11 

.0? 

7 

30 


STATION  47 


56-56  N   159-35  W 

WEATHER      C      BAP  29.62 

TEMPERATURE    DRY  42    WET  40 


06  JUN  1939 
WIND   SE  1 

DEPTH 


2040  GCT 
SEA   SW  2 
57 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

2.92 

31.64 

25.24 

.698 

0.47 

.02 

7 

5 

2-90 

31.64 

25.24 

.714 

0.45 

.02 

3 

10 

2.49 

31.71 

25.3^ 

.018 

0.47 

.02 

11 

15 

2.46 

3^73 

25.3'^ 

.691 

0.47 

.04 

5 

20 

2.46 

3^.74 

25.35 

.703 

0.42 

.02 

7 

30 

2.33 

31.76 

25.38 

.655 

0.43 

.03 

u 

40 

?-33 

31.78 

25.4^ 

.706 

0.42 

.04 

B 

50 

2.33 

31.78 

25.4-^ 

.726 

0.50 

.05 

11 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DFPTH 

TFMP 

'■AL 

SlG-T 

10^5 

AD 

0 

2-92 

31.64 

25.24 

274.1 

.000 

10 

2-49 

31.71 

25.3? 

265.5 

.027 

20 

2.46 

31.74 

25. 3S 

263.1 

.053 

30 

?c33 

31.76 

25.38 

260.6 

.079 

50 

2.33 

31.78 

25. 4-^ 

259.1 

.131 

STATION 

48 

5  6-47  N 

159-27 

w 

06  JUN  1939 

2233  GCT 

WEATHE" 

C 

BAR  29.63 

WIND   SE  1 

=  EA 

SW  1 

TEMPER^' 

TURF 

DRY  ^3    WET  41 

DEPTH 

44 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

=^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

3.82 

31.35 

24.93 

.705 

0.32 

.01 

10 

5 

3.74 

31.38 

24.96 

.705 

0.35 

.01 

3 

10 

3.17 

31.42 

25.04 

.709 

0.47 

.01 

10 

15 

3.15 

31.42 

25.0^ 

.712 

0.40 

.01 

10 

20 

3.13 

31  .44 

25.06 

.705 

0.42 

.01 

10 

30 

3.13 

31  .44 

25.06 

.704 

0.65 

.01 

6 

40 

3=07 

3^.46 

25.08 

.701 

0.45 

.01 

9 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DPPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

3.82 

31.35 

24.93 

303.5 

.000 

10 

3.  17 

31  .42 

25.04 

292.8 

.030 

20 

3.13 

31.44 

25.06 

291.0 

.059 

30 

3  13 

3^.44 

25.06 

291.0 

.088 

31 


STATIOM  49 


56-43  N   159-24  W 

WFATHE9      C      RAP  29,63 
TEMPERATURE    DRY  44    WET  42 


07  JUN  1939 
WIND   SE  2 

DEPTH 


0006  GCT 

.<^EA   SW  1 

31 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

3.73 

31.11 

24.75 

.659 

0.45 

.00 

1 

5 

3-73 

3^.09 

24.73 

.646 

0.42 

.00 

2 

10 

3-70 

31.26 

24.87 

.599 

0.42 

.00 

2 

15 

3-39 

31.27 

24.9- 

.658 

0.43 

.00 

7 

20 

3.38 

31.26 

24. 9'^ 

.641 

0.43 

.00 

2 

25 

3.39 

3''. 26 

24.9- 

.527 

0.45 

.00 

2 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DFPTH 

TEMP 

"^AL 

SI6-7 

lo^e 

AD 

0 

3.73 

31.11 

24.75 

320.9 

.000 

10 

3.70 

31.26 

24.87 

309.3 

.032 

20 

3.38 

31.26 

24,9'- 

306.6 

.063 

STAT  I  OK'  50 


56-51  N   159-11  W 

WEATHEP      C      =AR  29.65 

TEMPERATURE    DRY  48    WET  45 


07  JUN  1939 
WIND   SE  1 

DEPTH 


0158  GCT 
SEA   SW  1 
30 


OBSERVED  VALUES 


DFDTH 

T="MP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

3.99 

31.22 

24.8:' 

.687 

0.4? 

5 

3.99 

31.24 

24.8- 

.690 

0.^2 

10 

3,35 

31.22 

24.87 

.693 

0.40 

15 

3.19 

31.29 

24,9^ 

.691 

0.47 

20 

3.16 

31.31 

24.95 

.687 

0.45 

25 

3.12 

31.36 

25. or 

.668 

0.43 

IMTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

<=^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

3.99 

31.22 

24,81 

314.9 

.000 

10 

3.35 

31.22 

24.87 

309»4 

.031 

20 

3.16 

31.31 

24.95 

301.0 

.062 

NIT 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 


SIL 


32 


STATION  31 


57-00  N   159-19  W 

WEATHER      C      BAR  29.65 

TEMPERATURE    DRY  ^9    v/ET  h5 


07  JUN  1939 
WIND   SE  2 

DEPTH 


0^12  GCT 
SEA   SE  1 
52 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

3.10 

31.40 

25.03 

.612 

0.35 

.00 

1 

5 

2.97 

31.46 

25. OQ 

.422 

0.28 

«00 

0 

10 

2.86 

31*46 

25.10 

.502 

0.35 

aOO 

1 

15 

2.88 

33.46 

25. ir 

.705 

0.28 

oOO 

2 

20 

2.88 

31»46 

25.10 

>708 

0.30 

.00 

1 

30 

2.90 

31  ,46 

25.10 

.707 

0.35 

.00 

1 

40 

2.81 

31  ,46 

25. l'^ 

.693 

0.42 

■.00 

2 

45 

2.87 

3  3,46 

25.10 

,693 

0.47 

,00 

1 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

3.10 

31.40 

25.03 

293.7 

.000 

10 

2.36 

31.46 

25.1'> 

237,3 

»029 

20 

2.88 

31.46 

25.10 

287.3 

,058 

30 

2.90 

31.46 

25.10 

287,6 

.087 

STATION  52 


57-09  N   159-26  W 

WEATHER      C      SAR  29.67 

TEMPERATURE    DRY  42    WET  42 


07  JUN  1939 
WIND    5  1 

DEPTH 


06  21  GCT 

SEA   SE  1 

58 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

3,10 

31.58 

25.17 

.736 

0.50 

*00 

2 

5 

2.93 

3-1  .SO 

25.2'^ 

.705 

0.47 

>00 

2 

10 

2.61 

31.60 

25.23 

.72  7 

0*4  7 

yOO 

2 

15 

2,27 

31*60 

25.26 

,637 

0.55 

,00 

2 

20 

2.23 

31.60 

25.26 

.739 

0.50 

,00 

2 

30 

2.22 

31.60 

25.26 

.707 

0.50 

,00 

2 

40 

2.19 

31.60 

25.26 

,712 

0.50 

,00 

2 

50 

2.13 

31.58 

25.25 

.63  2 

0.50 

.00 

2 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

10^5 

AD 

0 

3.10 

31.58 

2  5,17 

230,1 

.,000 

10 

2. SI 

31*60 

25,23 

274,3 

.028 

20 

2.23 

31.60 

25,26 

272,1 

..05  5 

30 

2.22 

31,60 

25.26 

272,0 

o082 

50 

2,18 

31.58 

25.25 

273,2 

.137 

33 


STATION    53 


5  7-47    N       15  7-47    W 

WEATHER         C    F  PAP    30.12 

T'=^MPERaTURE         DRY    45         WET    43 


14    JUN    1939 
WIND       SW    5 

DEPTH 


2309    GCT 
SEA       SW    3 
1? 


OBSERVED    VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

5.77 

29,25 

23.07 

.637 

5.5 

.00 

16 

5 

5e67 

29.40 

23, 2r^ 

.635 

5.2 

.00 

18 

10 

5.40 

29.74 

23.50 

.628 

5.3 

•  00 

10 

INTERPOLATED    AND    COMPUTED    VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

10^6 

AD 

0 

5.77 

29.25 

23.07 

480.8 

.000 

10 

5.40 

29.74 

23.50 

440*1 

.046 

STATION    54 


57-47    N       157-47    W 

WEATHER         0    Z  BAR    29.90 

TEMPERATURE         DRY    43         WET    42 


16    JUN    1939 
WIND       SW    4 

DEPTH 


2301    GCT 
SEA       SW    2 
11 


OBSERVED    VALUES 


DEPTH 
0 
4 
8 


TEMP 
5.79 
5.81 
5.56 


SAL 
29.60 
29.60 
29.78 


SIG-T 
23.34 
23.34 
23.51 


OXY 
.334 
.542 
.581 


PHOS 

NIT 

SIL 

8* 

.00 

24 

8* 

.00 

24 

9* 

.00 

24 

DEPTH 
0 


INTERPOLATED    AND    COMPUTED    VALUES 


TEMP 
5.79 


^AL 
29.60 


SIG-T 
23.34 


10^6 
454.7 


AD 
.000 


34 


5TATI0^'  55 


57-56  N   157-50  W  17  JUN  1939 

WEATHE«?    0  Z      ?AR  29.91      WIND   SW  3 
TEMPERATURE    DRY  '^4    WET  43  DEPTH 


0106  GCT 
SEA   SW  2 
15 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

<;al 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

0 

6.22 

29.22 

22.99 

.600 

3.2 

5 

5.99 

29.25 

23.04 

.616 

4.1 

10 

5.92 

29.29 

23. OP 

.519 

3.2 

13 

5.93 

29.31 

23.1'^ 

.490 

4.1 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

'AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

6-22 

29,22 

22.99 

487.9 

.000 

10 

5.92 

29.29 

23.08 

479.4 

.048 

NIT 

5IL 

.00 

6 

.00 

6 

.00 

6 

.00 

6 

STATIO^'  56 


58-06  N   157-50  W 

WEATHER  0  P  Z      BAR  29.89 

TEMPERATURE    DRY  44    WET  43 


17  JUN  1939 
WIND   SW  3 

DEPTH 


0249  GCT 
SEA   SW  2 
17 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.10 

28.44 

22.28 

.605 

5.2 

.00 

6 

5 

7.08 

28.46 

22.29 

.533 

4.9 

.00 

6 

10 

7-00 

28.46 

22.30 

.544 

4.1 

.00 

6 

14 

6.95 

28.53 

22.37 

.402 

5.9 

.00 

6 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


^PTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^  A 

AD 

0 

7.10 

28.44 

22.28 

556.6 

.000 

10 

7,00 

28.46 

22.30 

554.0 

.056 

35 


STATIO*"  57 


58-17  N   157-46  W  17  JUN  1939 

WEATHER  0  P  Z      RAR  29.87      WIND   SW  3 
TEMPERATURE    DRY  44    WET  43  DEPTH 


0419  GCT 
SEA   SW  1 
13 


OBSERVED  VALUES 


DFPTH 

0 

5 

10 


TEMP 
7,36 
7.36 
7.28 


«:AL 
27,97 
28.03 
28,03 


SIG-T 
21.88 
21.92 
21.93 


OXY 
.553 
.594 
.562 


PHOS 

4.5 

5,3 

5.0 


NIT 

SIL 

.00 

6 

.00 

6 

.00 

4 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


D^PTH 

0 

10 


TEMP 
7.36 
7.28 


^AL 
27,97 
28.03 


SIG-T 
21.89 
21.93 


10^5 
595.0 
589.6 


AD 
.000 
.059 


STATIO^'  58 


56-20  N   158-04  W 

WEATHER    0  Z      PAR  29.85 

TEMPERATURE    DRY  45    WET  44 


17  JUN  1939 
WIND   SW  2 

DEPTH 


0544  GCT 
SEA   SW  1 
24 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

6.20 

27,95 

22.00 

.587 

4,8 

.00 

20 

5 

6-05 

28.03 

22.08 

.625 

4.5 

.00 

21 

10 

5.88 

28.12 

22.17 

.587 

4.6 

.00 

22 

15 

5.81 

28.17 

22.21 

.622 

5.0 

.00 

26 

20 

5.82 

28.17 

22.21 

.623 

5.0 

.00 

23 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^  a 

AD 

0 

6,20 

27.95 

22.00 

583.2 

.000 

10 

5.88 

29.12 

22.17 

567.0 

.058 

20 

5.82 

28.17 

22.21 

562.7 

.114 

36 


STATION  59 


58-25  N   158-20  W 

WEATHER    C  Z      BAR  29.85 

TEMPERATURE    DRY  ^4    WET  44 


17  JUN  1939 
WIND   SW  2 

DEPTH 


0722  GCT 
SEA   SW  1 
21 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

'^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

5.48 

28.42 

22.45 

•  638 

6.2 

.00 

5 

5,53 

28.42 

22.44 

.631 

6.2 

.00 

10 

5.52 

28.46 

22.47 

.631 

6.2 

.00 

15 

5.52 

28.46 

22.47 

.527 

6.5 

.00 

18 

5.52 

28.46 

22.47 

•  612 

6.5 

.00 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

5AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

5.48 

28.42 

22.45 

540.3 

.000 

10 

5.52 

28.46 

22.47 

537,7 

.054 

STATION  60 


58-27  N   158-37  W 

WEATHER    C  Z      BAR  29.83 

TEMPERATURE    DRY  46    WET  45 


17  JUN  1939 
WIND  WSW  4 

DEPTH 


0857  GCT 
SEA  WSW  2 
22 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

0 

7.29 

22.79 

17,83 

.620 

5 

6.88 

24.78 

19.44 

.608 

10 

6.59 

25.57 

20.09 

.540 

15 

6.42 

25.91 

20.37 

.574 

18 

6.42 

25.99 

20,44 

.570 

PHOS 
6.4 

7.0 
6.4 
6.9 


NIT 

•  00 
.00 

•  00 
,00 
,00 


SIL 

T 
T 
T 
T 
T 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

'^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7.29 

22.79 

17,83 

983,8 

.000 

10 

6.59 

25,57 

20,09 

766,6 

.088 

37 


STATION  61 


58-18  N   158-27  W 

WEATHER    0  Z      BAR  29.64 

TEMPERATURE    DRY  42    WET  42 


17  JUN  1939 
WIND  WSW  4 

DEPTH 


1048  GCT 
SEA  WSW  3 
26 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

<:AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

4.39 

29.38 

23.31 

.647 

5.2 

•  00 

6 

5 

4.41 

29.38 

23.31 

.664 

4.4 

•  00 

6 

10 

4.40 

29.43 

23.35 

.662 

4.2 

•  00 

7 

lb 

4.40 

29.43 

23.35 

.655 

4.0 

•  00 

2 

20 

4.41 

29.43 

23.35 

.654 

4.9 

•  00 

2 

23 

4.37 

29.43 

23#36 

.657 

4.5 

•  00 

2 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

"^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

4,39 

29.38 

23.31 

457.4 

.000 

10 

4.40 

29.43 

23.35 

453,8 

.046 

20 

4.41 

29.43 

23.35 

453.9 

.091 

STATION  62 


58-10  N   158-18  W 

WEATHER    0  F      PAR  29.83 

TEMPERATURE    DRY  41    WET  40 


17  JUN  1939 
WIND  WSW  5 

DEPTH 


1241  GCT 
SEA    W  5 

31 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

4.23 

29.99 

23.81 

•  656 

4.3 

•  00 

2 

5 

4-28 

29.99 

23.81 

.654 

4.0 

•00 

T 

10 

4.26 

29.99 

23.81 

.641 

3.8 

•  00 

2 

15 

4.25 

29.99 

23.81 

.627 

3.9 

•  00 

2 

20 

4-27 

29,99 

23.81 

,658 

3.5 

•  00 

2 

25 

4.27 

29,99 

23.81 

.658 

5,4 

•  00 

2 

28 

4.25 

29,99 

23.81 

.616 

4.2 

•  00 

T 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

4.23 

29.99 

23.81 

409.9 

,000 

10 

4.26 

29.99 

23.81 

410.2 

,041 

20 

4.27 

29,99 

23.8! 

410.3 

,082 

38 


STATION  63 

58-01  N   158-10  W                17  JUN  1939  1*37  GCT 

WEATHER    0  F      RAR  29.87      WIND  WSW  5  SEA    W  4 

TEMPER/^TURE    DRY  41    WET  40           DEPTH  27 

OBSERVED  VALUES 

DFPTH            Ti^MP              cAL               SIG-T              OXY  PHOS  NIT            SIL 

0            5    01            3'^. 28            23.96            .643  3.5  .00                 T 

5            5r00            3^.30            23.98            .643  3.5  .00                 T 

10            5-^?            3'^.32            23.99            .639  3.2  .00                 T 

15            4    88            3'". 37            24. 0-^            .597  3.0  .00                 T 

20           4.87            3'^. 39            24.06            .626  3.3  .00                 0 

24            4-90            3'^. 39            24.06            .631  3.3  .00                 0 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DFPTH 

TEMP 

'AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

5,01 

30.28 

23.96 

395,4 

.000 

10 

5.02 

30.32 

23. 90 

392.6 

.039 

20     4.87     30,39     24.06     385,9      .078 


-STATION  64 

57-52  N   158-03  W                17  JUN  1939  1525  GCT 

WEATHER    0  F      BAR  29.87      WIND  WSW  5  SEA    W  4 

TEMPERATURE    DRY  41    WET  40           DEPTH  18 

OBSERVED  VALUES 

DFPTH     TEMP      =AL      SIG-T      OXY  PHOS      NIT     SIL 

0     5.48     30.16     23,82     .626  3.4       .00       4 

5     5.46     30,16     23.82     .620  3.5       .00       4 

10     5.41     30.19     23,85     .630  3,2       ,00       4 

15     5.42     30,21     23,86     .624  3,2       ,00       4 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH     TEMP      '=AL      SIG-T      10^6  AD 

0     5,48     30. 16     23.82     409.3  .000 

10     5o41     30.19     23#85     406.4  .041 


39 


STATION  65 


57-30  N   158-05  W 

WEATHER    0  Z      BAR  29.90 

TFMPERATURE    DRY  42    WET  42 


le  JUN  1939 

WIND  WSW  4 

DEPTH 


0020  GCT 

SEA   SW  3 
22 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

5-00 

30.21 

23e9l 

.647 

4.9 

•  00 

12 

5 

i'..9t. 

30.21 

2  i  e  9  2: 

.651 

4c9 

•  00 

12 

10 

4o63 

3^.43 

24*  U 

.62€ 

4eO 

•00 

IC 

15 

4  >2 

30.82 

24,45 

.636 

5c5 

•  00 

& 

19 

4c44 

3-). 68 

24,50 

*64C 

5.3 

•  00 

8 

IN1ERP0LATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

10^^ 

AD 

0 

5.0C 

30.21 

23e9l 

400e£ 

.000 

10 

4.63 

3^.43 

24.12 

380»5 

.039 

STATION 

66 

57-39  N 

i5e-3 

.  2 

W 

16 

JUN  1939 

0206 

GCT 

WEATHER 

C  1 

BAR  ; 

?9.90 

WIND  WSh  3 

SEA 

W  3 

TEMPERATURE 

DRY  41 

WET  40 

DEPTH 

33 

OBSERVED  ^ 

/ALUES 

DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

4,24 

3^.95 

24,57 

.672 

3.4 

•  00 

6 

5 

4.04 

3'^.  97 

24.61 

.644 

3.5 

•  00 

2 

10 

3.96 

3^,99 

24.65 

.64S 

7.0 

•  00 

T 

15 

3.71 

31. oe 

24«72 

.666 

5.2 

•  00 

T 

20 

3.62 

35.11 

24,76 

.636 

4.0 

•  00 

T 

29 

3.65 

33.11 

24,75 

.626 

5.8 

•  00 

T 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SI6-T 

10^* 

AD 

0 

4.24 

3r.95 

24*57 

337,5 

.ooc 

10 

3.96 

3'^. 99 

24,6' 

332,2 

.032 

20 

5  .62 

31.11 

24.76 

320.0 

.066 

40 


STATION  67 


5  7-48  N   l5  8-2<»  '." 

WEATHER    0  1  «AR  29.90 

TEMPERATURE    DRY  '-O    WET  41 


18  JUN  1939 
WIND  WSW  3 

DEPTH 


0402  GCT 

SEA    W  1 
38 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

!^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

4.22 

3'>,75 

24,41 

,668 

4.5 

•  00 

T 

5 

4.08 

30.77 

24,44 

.671 

3.2 

.00 

T 

10 

3.87 

3^.93 

24, 50 

,S72 

3.0 

•  00 

T 

15 

3,30 

3r.95 

24.61 

a676 

3,2 

•  00 

T 

20 

3.73 

3-^,95 

24,6? 

.642 

3.0 

•  00 

2 

30 

3.69 

3^^,99 

24,6:- 

.678 

3.0 

•  00 

T 

35 

3.62 

3'. 02 

24,68 

.671 

3.2 

•  00 

T 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TFMP 

=  AL 

SIG-T 

105« 

AD 

0 

4.22 

3^.75 

24^41 

332,4 

.000 

10 

3.87 

3^^.93 

24,50 

335,7 

.034 

20 

3  73 

3'^, 95 

24,6'' 

333,0 

.067 

30 

3  .69 

3'^. 99 

24,65 

329,7 

.100 

STATIOw 

68 

57-55  N 

158-27 

W 

IS  JUN  1939 

0528 

GCT 

WEATHER 

C 

°AR  29 

.90 

WIND  W3W  3 

SEA 

W  1 

TEMPERATURE    DRY  41    W 

ET  41 

DEPTH 

37 

0^ 

SERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

4.85 

3*^.19 

23,91 

.662 

3.0 

,00 

T 

5 

4.71 

3'", 26 

23, 9P 

,644 

4.2 

•  00 

0 

10 

3.44 

3'^. 38 

24,59 

-.615 

4.4 

•  00 

T 

15 

3.22 

3". 99 

24,70 

,691 

4.2 

•  00 

0 

20 

3.14 

31.08 

24,77 

o676 

4.2 

•  00 

0 

30 

3,12 

31,08 

24,78 

,673 

4.4 

•  00 

0 

34 

3,12 

31.08 

24.78 

.663 

4.8 

•  00 

0 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

'^AL 

SIG-T 

10^5 

AD 

0 

4,85 

30,19 

23.91 

400.6 

.000 

10 

3-44 

a-^.as 

24,5o 

335,8 

,037 

20 

3.14 

31,08 

24,77 

318,3 

,070 

30 

3.12 

3''  .08 

24,73 

318,1 

.102 

41 


STATION  69 


5B-06  N   158-35  W 

WFATHEP      C      PAO  29.86 

TEMPERATURE    DRV  ^0    WET  40 


18  JUN  1939 
WIND  WSW  3 

DEPTH 


0730  GCT 
SEA   SW  1 
39 


OBSERVED  VALUES 


DPPTH 

TEMP 

<^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

5.62 

28.75 

22.69 

.637 

5.0 

.00 

T 

5 

3-48 

3^.57 

24. 3i 

.680 

5.8 

.00 

2 

10 

3.13 

3^^.86 

24.60 

.637 

6.3 

.00 

T 

15 

3.11 

3-^.88 

24.6^ 

•  681 

6.3 

.00 

T 

20 

3.12 

30.90 

24.63 

.674 

6.4 

.00 

0 

30 

3.13 

30,90 

24.63 

.681 

6.5 

.00 

0 

35 

3-  11 

3'^.91 

24.64 

.682 

6.4 

.00 

0 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

lO^ft 

AD 

0 

5.62 

28.75 

22.69 

516.8 

.000 

10 

3.13 

30.86 

24.60 

334,8 

.043 

20 

3.12 

30.90 

24.63 

331.8 

.076 

30 

3.13 

3(^.90 

24.63 

331.9 

.109 

STATION!  70 


58-15  N   158-43  W 

WEATHER      0      BAR  29.86 

TEMPERATURE    DRY  40    WET  40 


18  JUN  1939 
WIND  WSW  3 

DEPTH 


0913  GCT 

SEA  WSW  1 
40 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

6.49 

25.23 

19.83 

.636 

6.0 

.00 

8 

5 

5,91 

26.33 

20.76 

.637 

6.0 

.00 

6 

10 

3.35 

3^.43 

24.24 

.667 

6.4 

.00 

0 

15 

3-32 

3". 48 

24, 2S 

.672 

6.5 

.00 

0 

20 

3.29 

3*^.48 

24.29 

.670 

6.3 

.00 

0 

30 

3-30 

30.50 

24.3'^ 

.664 

6.3 

.00 

0 

35 

3.27 

3". 52 

24.3? 

.668 

6,9 

.00 

0 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

6.49 

25.23 

19.83 

791,2 

.000 

10 

3,35 

30.43 

24.24 

369,2 

.058 

20 

3.29 

30.48 

24.28 

364,9 

.095 

30 

3,30 

30.50 

24,30 

363,5 

.131 

42 


STATION    71 


58-27    N       159-37    W 

WEATHER    0    F    Z  BAR    29.81 

TEMPERATURE         DRY    41         WET    40 


19    JUN    1939 

WIND    WSW    3 

DEPTH 


0021    GCT 
SEA       SW    2 
35 


OBSERVED    VALUES 


DEPTH 

TFMP 

^AL 

5IG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.12 

25.90 

20.16 

.595 

2.5 

•  00 

6 

5 

7.46 

26.49 

20. 70 

.598 

2.0 

•  00 

6 

10 

3.50 

30.61 

24.37 

.664 

4.5 

•  00 

2 

15 

3.48 

3'^. 62 

24.38 

.663 

4.2 

•  00 

2 

20 

3.53 

3-^.64 

24. 30 

.658 

5.2 

•  00 

0 

30 

3.55 

3-'.64 

24.39 

.657 

5.0 

•  00 

0 

INTERPOLATED    AND    COMPUTED    VALUES 


D-TPTH 

TEMP 

■^AL 

SIG-T 

10^« 

AD 

0 

8.12 

25.90 

20.16 

759.5 

.000 

10 

3.50 

30.61 

24.37 

356.8 

.056 

20 

3.53 

3'". 64 

24. 30 

354.8 

.092 

30 

3e55 

3". 64 

24.3<5 

355.0 

.127 

STATION    72 


58-24    N       159-33    W 

WEATHE-?    0    F    Z  "^AR    29.81 

TEMPERATURE         DRY    ^2         WET    42 


19    JUN    1939 

WIND   WSW    4 

DEPTH 


0140   GCT 
SEA       SW    2 
32 


OBSERVED    VALUES 


DEPTH 

TEMP 

'AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7,34 

26.62 

20.87 

.615 

3.1 

.00 

2 

5 

6.97 

26.85 

21.05 

.016 

4.8 

.00 

4 

10 

3.58 

3^.12 

23.97 

.668 

4.2 

•  00 

4 

15 

3    20 

3'^. 52 

24. 4^ 

.568 

4.2 

•  00 

6 

20 

3    15 

3^.68 

24.4^ 

.668 

4.9 

•  00 

4 

29 

3.  14 

3'^. 70 

24.47 

.666 

4.1 

•  00 

0 

INTERPOLATED    AND    COMPUTED    VALUES 


DEPTH 

TEMP 

<^AL 

SIG-T 

lO^A 

AD 

0 

7.34 

26.52 

20.82 

696.0 

.000 

10 

3.58 

3^.12 

23.97 

394.5 

.055 

20 

3.15 

30.58 

24.45 

348.7 

.092 

43 


STATION 

73 

58-15  N 

159-25 

W 

: 

19 

JUN  1939 

0326  OCT 

WEATHER 

0  F  Z 

BAR  29.80 

WIND  WSW  4 

SEA 

SW  3 

TEMPERATURE 

DRY  43 

WET  43 

DEPTH 

39 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

riiT 

SIL 

6 

7.51 

25.05 

19.57 

.612 

3.8 

•  DC 

4 

5 

7.47 

25.07 

19.59 

.624 

2.9 

•  00 

2 

10 

3,01 

3^.68 

24.47 

.675 

4.9 

•  00 

0 

15 

2.96 

30.70 

24.49 

.672 

4.3 

•  00 

0 

20 

2.95 

3^^.72 

24.50 

.670 

4.8 

•  00 

0 

30 

2.97 

3^.75 

24.52 

.668 

4.8 

•  00 

0 

35 

2.93 

3'^. 75 

24.53 

.668 

4.8 

•  00 

0 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DTPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

10^  ft 

AD 

0 

7.51 

25.05 

19.57 

816.0 

.000 

10 

3.01 

30.68 

24.47 

347,5 

.058 

20 

2-95 

30.72 

24.50 

344,1 

.093 

30 

2.97 

3^^.75 

24.5? 

342.0 

.127 

STATION  74 


58-09  N   159-17  W 

WEATHER    0  F      BAR  29.81 

TEMPERATURE    DRY  42    WET  42 


19  JUN  1939 
WIND  WSW  4 

DEPTH 


0515  GCT 
SEA   SW  3 
39 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

5.34 

27.90 

22.05 

.643 

2.8 

•  00 

0 

5 

5.28 

28.69 

22.68 

.647 

3.9 

•  00 

0 

10 

3.57 

29.31 

23.3? 

.681 

4.0 

cOO 

0 

15 

2.84 

29.87 

23.84 

*666 

4.2 

.00 

2 

20 

2.83 

29.90 

23.86 

.630 

4.2 

•  00 

0 

30 

2.84 

29.92 

23.87 

.638 

6.0 

•  00 

1 

35 

2.81 

29.92 

23.88 

.730 

4.8 

.00 

1 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

'^AL 

SIG-T 

1CP6 

AD 

0 

5,34 

27.90 

22»05 

578.1 

.000 

10 

3.57 

29.31 

23,33 

455^7 

.052 

20 

2.83 

29.90 

23.86 

405.3 

.095 

30 

2.84 

29.92 

23.87 

403.9 

.135 

44 


STATION    75 


57-58    N       159-09    W 

WEATHER  0  «AR    29.83 

TEMPERATURE         DRY    41         WET    41 


19    JUN    1939 
WIND    WSW    4 

DEPTH 


0702    GCT 
SEA       SW    4 

43 


OBSERVED   VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

4.86 

28.46 

22.54 

•  635 

5 

4.85 

28.46 

22.54 

.657 

10 

2.95 

29.97 

23.91 

.723 

15 

2.46 

3^.28 

24.10 

.671 

20 

2,43 

3'^.  28 

24el9 

.649 

30 

2.46 

31.18 

24,91 

.697 

40 

2.45 

3?. 20 

24.92 

.722 

INTERPOLATED 

AND   COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^  5 

AD 

0 

4,86 

28.46 

22.54 

331.2 

.000 

10 

2.95 

29.97 

23.91 

400.9 

.047 

20 

2.43 

3'^.28 

24.19 

373.6 

.086 

30 

2.46 

3'. 18 

24.91 

305.6 

.120 

NIT 


SIL 


STATION    76 


57-48    N       159-01    W 

WEATHER  0  RAR    29.83 

TEMPERATURE         DRY    40         WET    39 


19    JUN    1939 
WIND    WSW    4 

DEPTH 


0853    GCT 
SEA       SW    2 
46 


OBSERVED    VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

5.61 

20,75 

22.69 

.642 

5 

2,90 

3^.09 

24,80 

r.696 

10 

2,74 

31.29 

24,97 

.711 

15 

2-69 

31.33 

25,01 

»656 

20 

2.70 

31.33 

25,01 

.712 

30 

2.71 

31.33 

25,0! 

,708 

40 

2-68 

31.33 

25,01 

.710 

INTERPOLATED 

AND   COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10=6 

AD 

0 

5-61 

28.75 

22,69 

516,7 

.000 

10 

2.74 

31.29 

24,97 

299,3 

.041 

20 

2.70 

31.33 

25,01 

295,9 

.071 

30 

2.71 

31.33 

25,01 

296,0 

.101 

NIT 


SIL 


45 


STATION  77 


57-39  N   158-53  W 

WEATHER      0      PAR  29.83 

TEMPERATURE    DRY  ^8    WET  37 


19  JUN  1939 

WIND  WSW  3 

DEPTH 


1054  GCT 
SEA   SW  2 
48 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

•^AL 

SIG-T 

OXY 

0 

4.11 

3'^.88 

24.53 

.675 

5 

3.66 

31.24 

24*86 

.690 

10 

3.52 

31.35 

24.96 

.693 

15 

3.50 

31.35 

24.96 

.696 

20 

3.50 

31.36 

24.96 

.693 

30 

3.51 

31.36 

24.96 

.692 

40 

3,47 

31.35 

24.96 

.690 

44 

3  46 

3^  .35 

24.96 

.690 

PHOS 


NIT 


SIL 


INTERPOLATED  AND  CO»^PUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10' « 

AD 

0 

4,11 

30.88 

24.53 

341.6 

.000 

10 

3.52 

31.35 

24,96 

301.0 

.032 

20 

3.50 

31.36 

24.96 

300.1 

.062 

30 

3  51 

31.36 

24.96 

300.2 

.092 

STATION  78 


57-31  N   158-46  W 

WEATHE''      0      BAR  29.84 

TEMPERATURE    DRY  38    WET  37 


19  JUN  1939 
WIND  WSW  3 

DEPTH 


1253  GCT 
SEA   SW  2 
41 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

"^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

3.97 

3?. 31 

24.88 

.685 

5 

3  89 

31  .31 

24,89 

.683 

10 

3.  90 

3^.29 

24.87 

.684 

15 

3.85 

3^.33 

24.91 

.686 

20 

3,78 

31  .31 

24.90 

.687 

30 

3.78 

3^  .31 

24.9-^ 

•  684 

35 

3.82 

31.31 

24.90 

,681 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

3.97 

31.31 

24.88 

307.9 

.000 

10 

3.90 

31.29 

24.87 

308.8 

.031 

20 

3  78 

31.31 

24.90 

306.3 

.062 

30 

3.78 

31.31 

24.90 

306.3 

.093 

NIT 


SIL 


46 


STATION  79 


57-13  N   158-25  W 

WEATHER    0  Z      BAR  29.85 

TEMPERATURE    DRY  39    WET  38 


19  JUN  1939 

WIND  WSW  3 

DEPTH 


1427  GCT 

SEA   SW  2 
22 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

4.85 

30,91 

24,48 

.645 

5 

4,79 

3''. 91 

24.48 

.640 

10 

4  81 

3r.95 

24.51 

.570 

15 

4.80 

30.95 

24.51 

•  643 

20 

4.80 

30.95 

24.51 

•  646 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

4.85 

30.91 

24.48 

346.4 

.000 

10 

4.81 

30.95 

24.51 

343.0 

.034 

20 

4.80 

30.95 

24.51 

343.0 

•  066 

NIT 


SIL 


STATION  80 


57-08  N   158-32  W 

WEATHER    0  Z      BAR  29.86 

TEMPERATURE    DRY  39    WET  38 


19  JUN  1939 
WIND  WSW  3 

DEPTH 


1527  GCT 
"^EA   SW  2 
19 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

OXY 

0 

5.45 

30.30 

23.9? 

.643 

5 

5.37 

30.30 

23.94 

.638 

10 

5.29 

30.59 

24.18 

.643 

15 

5,27 

3^.64 

24.22 

•  640 

PHOS 


NIT 


SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

5c45 

3'^. 30 

23.9^ 

398.4 

.000 

10 

5  29 

30.59 

24,18 

375.0 

.039 

47 


STATION  81 


57-01  N   158-38  W 

WEATHER    0  Z      BAR  29.89 

TEMPERATURE    DRY  40    WET  40 


19  JUN  1939 
WIND  WSW  3 

DEPTH 


1702  GCT 
SEA   SW  2 
17 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

5.31 

30.53 

24.13 

,644 

5 

5.23 

30.59 

24.1B 

.689 

10 

5.18 

30.64 

24.23 

.643 

15 

5.08 

30.72 

24«»30 

,654 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

1G5« 

AD 

0 

5.31 

30,53 

24.13 

379,7 

.000 

10 

5.18 

30,64 

24.23 

370.1 

.037 

MIT 


SIL 


STATION  82 


57-04  N   158-55  W 

WEATHER      0      BAR  29'.91 

TEMPERATURE    DRY  39    WET  39 


19  JUN  1939 

WIND  WSW  3 

DEPTH 


1904  GCT 
SEA   SW  2 
40 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

4.43 

31.29 

24.82 

.665 

5 

4.41 

31.31 

24.84 

«684 

10 

4.44 

31.33 

24»85 

•  687 

15 

4.36 

31.33 

24.86 

.671 

20 

4.25 

31.35 

24.89 

n656 

30 

4,11 

31.38 

24.92 

.669 

35 

4-04 

3^.40 

24.95 

.669 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^4 

AD 

0 

4.43 

31.29 

24.82 

313.7 

.000 

10 

4.44 

31.33 

24.85 

310.8 

.031 

20 

4.25 

31.35 

24.89 

307.6 

«062 

30 

4.11 

31.38 

24.9? 

304.0 

.093 

NIT 


SIL 


48 


STATION  83 


57-08  N   158-46  W 

WEATHER      0      BAR  29.89 

TEMPERATURE    DRY  40    WET  40 


19  JUN  1939 

WIND    W  3 

DEPTH 


2025  6CT 

SEA   SW  2 
44 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

C-AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

3.93 

31.31 

24«89 

.641 

5 

3.89 

31.33 

24o91 

.650 

10 

3.89 

31.35 

24o92 

.584 

15 

3.8*. 

31.35 

24,9? 

.668 

20 

3,85 

31.35 

24.93 

.620 

30 

3.8^; 

31.36 

24«95 

.644 

40 

3.81 

31.36 

24.94 

.645 

INTERPOLATED 

AND    COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

l(f  6 

AD 

0 

3,93 

31.31 

24.80 

307.5 

.000 

10 

3.89 

31.39 

24c97 

304.2 

.031 

20 

3,85 

31.35 

24.93 

303.9 

.061 

30 

3-84 

31.36 

24.93 

303.1 

.091 

NIT 


SIL 


57-18  M   158-53  W 
WEATHER      0      PAR 
TEMPERATURE    DRY  38 


STATION  84 


29.88 
WET  37 


19  JUM 
WIND 


1939 

W  4 
DEPTH 


2205  GCT 
SEA    W  2 
47 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

3.50 

31.51 

25.08 

•  668 

5 

3.45 

31.49 

25.07 

.676 

10 

3.46 

31.49 

25.07 

.670 

15 

3.44 

31.49 

25.07 

.676 

20 

3.41 

31.51 

25.09 

•  689 

30 

3.34 

3U53 

25.11 

•  626 

40 

3.31 

31.53 

25.12 

44 

3.10 

31.55 

25.14 

•  681 

INTERPOLATED 

AND   COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

10' 6 

AD 

0 

3.50 

3^.51 

25.08 

288.7 

.000 

10 

3.46 

31.49 

25,07 

289.9 

.029 

20 

3.41 

31.51 

25.09 

268.0 

.056 

30 

3.34 

31.53 

25.11 

285.9 

.087 

NIT 


SIL 


49 


STATION  85 


57-27  N   159-01  W 

WEATHER    0  F      PAR  29.88 

TEMPERATURE    DRY  40    WET  38 


19  JUN  1939 
WIND    W  3 

DEPTH 


2337  GCT 
SEA  WNW  2 

51 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

0 

3.88 

31.04 

24*68 

.681 

5 

3,20 

31.42 

25.04 

•  693 

10 

3.08 

31.51 

25.12 

.687 

15 

3.03 

3^.51 

25.12 

.717 

20 

3-02 

3?. 51 

25.13 

.698 

30 

3.00 

31.51 

25.13 

.690 

40 

2.96 

31.53 

25.15 

.676 

45 

2.97 

31.51 

25.13 

.700 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

3.88 

31.04 

24.68 

327,5 

•  000 

10 

3.08 

31.51 

25.12 

285.2 

.031 

20 

3.02 

31.51 

25.13 

284.8 

.060 

30 

3.00 

31.51 

25.13 

284.7 

.088 

NIT 


SIL 


STATION  86 


57-36  N   159-10  W 

WEATHER    0  F      BAR  29.88 

TEMPERATURE    DRY  40    WET  38 


20  JUN  1^39 

WIND    W  4 

DEPTH 


0131  GCT 
SEA  WNW  2 
49 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

"^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

6.59 

27.95 

21.95 

.588 

5 

6.55 

27.99 

21.99 

•  620 

10 

3.28 

31.13 

24.80 

.700 

15 

2.75 

31.42 

25.08 

.718 

20 

2.73 

31.44 

25.09 

.725 

30 

2.73 

31.46 

25.11 

.626 

40 

2.69 

31.44 

25. lo 

.717 

44 

2.69 

31.51 

25.15 

.725 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^5 

AD 

0 

6.59 

27.95 

21.95 

587.5 

.000 

10 

3.28 

31.13 

24.80 

315.6 

.045 

20 

2.73 

31.44 

25.09 

287.8 

.075 

30 

2.73 

31.46 

25.11 

286.3 

.104 

NIT 


SIL 


50 


STATION  87 


57-41  N   159-18  W 

WEATHEP  0  C  F      RAR  29.88 

TEMPERATURE    DRY  40    WET  39 


20  JUN  1939 
WIND    W  4 

DEPTH 


0317  GCT 
SEA  WNW  2 
45 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

•^AL 

SIG-T 

OXY 

0 

5.95 

29.27 

23.06 

.654 

5 

5.24 

29.36 

23.21 

.653 

10 

2.73 

3T.36 

25.03 

.724 

15 

2.70 

31.47 

25,12 

.718 

20 

2.70 

31.36 

25.03 

.720 

30 

2.70 

31.51 

25.15 

.718 

40 

2.68 

31.36 

25.03 

.718 

PHOS 


NIT 


SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

5.95 

29.27 

23.06 

481.2 

.000 

10 

2.73 

31.36 

25.03 

293.9 

.039 

20 

2.70 

31.36 

25.03 

293.7 

.068 

30 

2.70 

31.51 

25.15 

282.3 

.097 

STATION  88 


57-51  N   159-25  W 

WEATHER      C      BAR  29.88 

TEMPERATURE    DRY  39    WET  38 


20  JUN  1939 
WIND    W  4 

DEPTH 


0512  GCT 
SEA   NW  3 

41 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

0 

5.62 

28.46 

22.46 

.642 

5 

5.60 

28.46 

22.47 

.644 

10 

3.37 

3-^.37 

24.19 

.677 

15 

2.65 

31.15 

24.87 

.694 

20 

2.66 

31.13 

24.85 

.691 

30 

2.65 

31.13 

24.85 

.697 

35 

2.63 

31.20 

24.91 

.703 

PHOS 


NIT 


SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

l(ft 

AD 

0 

5.62 

28.46 

22.46 

538.7 

.000 

10 

3.37 

3'^. 37 

24.19 

373.9 

•  046 

20 

2.66 

31.13 

24.85 

310.8 

.080 

30 

2.65 

31.13 

24.85 

310.7 

.111 

51 


STATION  89 


58-02  N   159-33  W 

WEATHER    0  F      BAR  29.86 

TEMPERATURE    DRY  '8    WET  38 


20  JUN  1939 
WIND  WNW  4 

DEPTH 


OBSERVED  VALUES 


0702  GCT 
SEA  WNW  3 
41 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

6.07 

27,95 

22.01 

.617 

5 

5.93 

28.17 

22.20 

.620 

10 

2  96 

30.88 

2*«63 

.659 

15 

2.95 

3'^. 86 

24*61 

.669 

20 

2.96 

30,97 

24a70 

.669 

30 

2-90 

30,86 

24.61 

.678 

35 

2-92 

3^.88 

24.6-^ 

.678 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

6.07 

27.95 

22.01 

581.8 

.000 

10 

2.96 

30.88 

24.63 

332«0 

.046 

20 

2.96 

30.97 

24.70 

325«2 

.079 

30 

2.98 

3^^.86 

24.61 

333»7 

.112 

NIT 


SIL 


STATION  90 


58-12  N   159-40  W 

WEATHER    0  F      RAR  29.86 

TEMPERATURE    DRY  -»8    WET  38 


20  JUM  1939 
WIND  WNW  4 

DEPTH 


0850  GCT 
SEA  WNW  2 
35 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

0 

6.27 

28.48 

22.41 

.623 

5 

4.47 

28.93 

22.95 

.643 

10 

3.22 

30.72 

24.43 

.657 

15 

3.21 

30.79 

24.51 

.663 

20 

3.20 

30.75 

24«5l 

.651 

30 

3.21 

3n.77 

24.52 

.659 

PHOS 


NIT 


SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

lO'ft 

AD 

0 

6.27 

28.48 

22.41 

544.1 

.000 

10 

3.22 

3*^.72 

24.40 

346.1 

.045 

20 

3.20 

3*^.79 

24.51 

343.7 

.079 

30 

3.21 

30.77 

24.52 

342.3 

.113 

52 


STATION  91 


58-21  N   159-49  W 

WEATHER      0      BAR  29.86 

TEMPERATURE    DRY  39    WET  38 


20  JUN  1939 

WIND  WNW  4 

DEPTH 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

5.*9 

3". 23 

23.87 

.619 

5 

5,47 

31.23 

23»07 

.620 

10 

ij.bl 

30.26 

23*89 

.017 

15 

5.03 

30,23 

23»92 

.632 

20 

4.40 

30.64 

24.31 

.619 

30 

4.35 

30.66 

24.33 

.608 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

<^AL 

SIG-T 

10^  S 

AD 

0 

5.49 

30,23 

23.87 

404,1 

.000 

10 

5.51 

30,26 

23.89 

402.1 

.040 

20 

4.40 

30.54 

24.31 

362.5 

.078 

30 

4.35 

30.66 

24.33 

360.6 

.114 

1040  GCT 
SEA  WNW  2 
36 


NIT 


SIL 


STATION  92 


58-29  N   159-56  W 

WEATHER      0      PAR  29.98 

TEMPERATURE    DRY  41    WET  41 


20  JUN  1939 
WIND  WSW  4 

DEPTH 


1909  GCT 

SEA  WSW  2 
25 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

0 

7.47 

27.09 

21.17 

•  604 

5 

7.48 

28.15 

22.00 

•  601 

10 

4.66 

30.70 

24.33 

.578 

15 

4.70 

30.72 

24.34 

.598 

20 

4.71 

3'^. 72 

24.34 

.603 

PHOS 


NIT 


SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^3 

AD 

0 

7.47 

27.09 

21»17 

6&2.3 

.000 

10 

4.66 

30.70 

24.33 

360.4 

.051 

20 

4.71 

30.72 

24.34 

359.5 

,087 

53 


STATION  93 


58-33  N   159-59  W 

WEATHER      C      ?AR  29.88 

TEMPERATURE    DRY  44    WET  43 


20  JUN  1939 
WIND  WSW  2 

DEPTH 


2043  GCT 

SEA  WSW  1 
29 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

0 

7.58 

25.57 

19.97 

•  605 

5 

6.00 

29.49 

23.23 

.580 

10 

5.74 

3^.23 

23.84 

.593 

15 

5.65 

30.34 

23.94 

.585 

20 

5.50 

30.44 

2^^.04 

.588 

PHOS 


NIT 


SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

'^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7.58 

25.57 

19.97 

777.7 

.000 

10 

5.74 

30,23 

23.84 

406.9 

.059 

20 

5.50 

30,44 

24.04 

388.6 

.099 

STATION  94 


59-21  N   160-31  W 

WEATHER      C      ^AR  29.89 

TEMPERATURE    DRY  46    WET  44 


21  JUN  1939        0539  GCT 
WIND    W  4      SEA  WSW  2 
DEPTH   11 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
6 

TEMP      --.AL 
7.91     29.16 
7,80     29,16 

SIG-T      OXY 
22.73     .604 
22.75     .601 

PHOS 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 
0 

TEMP      ?AL 
7-91     29,16 

SIG-T      10^6 
22.73     512.8 

AD 
.000 

NIT 


SIL 


54 


STATION  95 


58-12  N   160-22  W 

WEATHER      C      "AR  99.93 

TFMPER'VTURE    DRY  46    WET  44 


21  JUN  1939 
WIND    W  2 

DEPTH 


0724  GCT 
J^EA    W  2 
31 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

7.12 

3-^.52 

23.90 

.554 

5 

7.14 

3'^. 52 

23.90 

.606 

10 

6.21 

3^^.82 

24.25 

.612 

15 

5,94 

3-^.91 

24.36 

.594 

20 

5-88 

3^,95 

24.40 

.622 

25 

5,77 

3^.97 

24.4? 

.622 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7.12 

30.52 

23.90 

401.8 

.000 

10 

6.21 

30.82 

24.25 

367.8 

.038 

20 

5.88 

3^^.95 

24. 4o 

354.4 

.074 

NIT 


5IL 


STATION  96 


58-04  N   160-19  W 

WEATHER      C      BAR  29.93 

TEMPERATURE    DRY  42    WET  43 


21  JUN  1939 
WIND    W  2 

DEPTH 


0908  GCT 
SEA    W  2 
43 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

"^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

3.57 

3^^.97 

24*65 

.668 

5 

3.53 

31.00 

24.68 

.667 

10 

3.56 

31.26 

24.88 

.663 

15 

3.01 

31.26 

24.93 

.697 

20 

2.51 

31.27 

24.97 

.697 

30 

2,47 

31.27 

24.98 

.677 

40 

2.53 

31.27 

24.97 

.694 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^  d 

AD 

0 

3.57 

30.97 

24.65 

330.1 

.000 

10 

3.56 

31.26 

24.88 

308.1 

.032 

20 

2.51 

31.27 

24.97 

299.1 

.062 

30 

2.47 

31.27 

24.98 

298.8 

.092 

NIT 


SIL 


55 


STATION  97 


57-53  N   160-07  W 

WEATHER    0  F      BAR  29.93 

TEMPERATURE    DRY  41    WET  40 


21  JUN  1939 
WIND    W  3 

DEPTH 


1057  GCT 
SEA    W  2 
52 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

4.54 

31.08 

24.64 

.492 

5 

4.51 

31.09 

24.66 

.657 

10 

4.49 

31.11 

24.67 

»659 

15 

3.47 

31.46 

25.05 

.706 

20 

2.28 

31.51 

25.18 

.704 

30 

2.27 

31.49 

25.17 

»676 

40 

2.35 

31.51 

25.13 

.711 

48 

2.25 

31.51 

25.19 

.599 

INTERPOLATED 

AMD   COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

lO^S 

AD 

0 

4.54 

31.08 

24.64 

330.6 

.000 

10 

4.49 

31.11 

24.67 

327^9 

.033 

20 

2.28 

3^.51 

25.18 

279.2 

»063 

30 

2.27 

31.49 

25.17 

280.7 

.091 

MIT 


SIL 


57-45  N   159-57  W 
WEATHER  0  F  Z      BAR 
TEMPERATURE    DRY  40 


STATION  98 


29.94 

WET  40 


21  JUN  1939 
WIND    W  3 

DEPTH 


12S3  GCT 
SEA    W  2 

50 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

5- 46 

3^.12 

2  3.70 

.622 

5 

5.42 

30.10 

23.78 

.632 

10 

2.67 

31.51 

25.15 

.713 

15 

2.59 

31.51 

25.16 

*671 

20 

2.57 

31.51 

25.16 

.711 

30 

2.57 

31.51 

25.16 

.694 

40 

2.56 

31.51 

25.16 

.714 

45 

2.47 

31.51 

25.17 

»710 

INTERk»0LATE0 

AMD    COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

-^AL 

SIS-T 

10' a 

AD 

0 

5-46 

3'^.12 

23.79 

412.1 

.,000 

10 

2.67 

3U51 

25*.15 

202w0 

.035 

20 

2.57 

3U51 

25.16 

201^3 

c063 

30 

2,57 

31.51 

25.16 

281.3 

.091 

MIT 


56 


STATION  99 


57-35  N   159-51  W 

WEATHER  0  F  2      RAR  29. 9B 

TEMPERATURE    DRY  39    WET  39 


21  JUN  1939 
WIND    W  2 

DEPTH 


1454  GCT 
SEA   NW  2 
52 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

0 

2.5^ 

31  .55 

25.2'^ 

.671 

5 

2.51 

3%55 

25.20 

.711 

IC 

2.54 

3^.55 

25,2" 

.727 

15 

2.54 

31.55 

25.2^ 

.687 

2C 

2-54 

31.55 

25,2P 

.714 

?0 

2.55 

31.55 

25.20 

.7ia 

4P 

2.51 

31  .55 

25.2'^ 

.717 

48 

2.40 

31.55 

25.21 

.712 

PHOS 


NIT 


SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

105« 

AD 

C 

2.5& 

31.55 

25. 2n 

278.0 

.000 

10 

2.54 

31.55 

25.20 

278.1 

.028 

20 

2.54 

31.55 

25.20 

278.1 

.056 

30 

2.55 

31.55 

25.20 

278.2 

.084 

STATION  100 


57-27  N   159-41  W 

WEATHER    0  F      BAR  30.01 

TEMPERATURE    DRY  36    WET  35 


21  JUN  1939 
WIND   SW  2 

DEPTH 


1654  GCT 
SEA   SW  2 
52 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

•^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

2.65 

31  .58 

25.21 

.68«> 

5 

2.6? 

33.60 

25.23 

.701 

10 

2.66 

31.60 

25.23 

.726 

15 

2.65 

31  .60 

25.23 

.735 

20 

2.65 

.714 

30 

2.66 

31.60 

25.23 

.693 

40 

2.71 

31.60 

25.2? 

.708 

48 

2,62 

31.60 

25.23 

.732 

INTERPOLATED 

AND    COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

<^AL 

SIG-T 

10?6 

AD 

0 

2,65 

31.58 

25.21 

276.6 

.000 

10 

2.66 

31.60 

25.23 

275.2 

.028 

20 

2.65 

31.60 

25.23 

275.2 

.055 

30 

2.66 

31.60 

25.23 

275.2 

.083 

NIT 


SIL 


57 


STATION  101 


57-18  N   159-35  W 

WEATHER    0  F      PAR  30.03 

TEMPERATURE    DRY  40    WET  40 


21  JUN  1939 
WIND    W  3 

DEPTH 


OBSERVED  VALUES 


1949  GCT 

SEA    W  2 
55 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

0 

3.12 

31.60 

25.19 

.714 

5 

3.04 

31.62 

25.21 

.729 

10 

3.05 

31.62 

25.21 

.697 

15 

3.05 

31.60 

25.19 

.716 

20 

3.04 

31.60 

25.20 

.728 

30 

3.05 

31.62 

25.21 

.725 

40 

3.01 

31.62 

25.21 

.687 

50 

3.01 

31.62 

25.21 

•  676 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

3.12 

31.60 

25.19 

278.7 

.000 

10 

3.05 

31.62 

25.21 

276.7 

.028 

20 

3.04 

31.60 

25.20 

278.2 

.056 

30 

3.05 

31.62 

25.21 

276.7 

.084 

50 

3.01 

31.62 

25.21 

276.5 

.139 

NIT 


SIL 


STATION  102 


57-09  N   159-26  W 

WEATHER    0  F      PAR  30.03 

TEMPERATURE    DRY  40    WET  40 


21  JUN  1939 

WIND    W  3 


DEPTH 


2028  GCT 
SEA    W  2 
55 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
5 
10 
15 
20 
30 
40 
50 


DEPTH 
0 
10 
20 
30 
50 


TEMP 
3^94 
3.83 
3.70 
3.60 
3.54 
3.53 
3.46 
3.45 


^AL 
31.51 
3^51 
31.51 
31.55 
31.56 
31.56 
31.56 
31.56 


SIG-T 

25.04 
25.05 
25.07 
25.11 
25.12 
25.12 
25.13 
25.13 


OXY 
.697 
.552 
.692 
•  681 
.663 
.687 
.677 
.691 


PHOS 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


TEMP 
3.94 
3.70 
3.54 
3.53 
3.45 


«:AL 
31.51 
31.51 
3U56 
31.56 
31.56 


SIG-T 
25.04 
25.07 
25.12 
25.1;? 
25.13 


10^6 
292.5 
290.4 
285.3 
285.3 
284.7 


AD 
.000 
.029 
.058 
.087 
.144 


NIT 


SIL 


58 


STATION 

103 

57-00  N 

159-18 

W 

21  JUN  1939 

2205 

6CT 

WEATHER 

0  F 

RAR  30.08 

WIND    W  3 

SEA 

W  2 

TEMPERATURE    DRY  43 

WET  43 

DEPTH 

40 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

0 

4.65 

31.36 

24«85 

.696 

5 

4.56 

31.38 

24»88 

.623 

10 

4.47 

31.36 

24,87 

.681 

15 

4.41 

31.36 

24.88 

•  681 

20 

4.37 

31.38 

24. 9n 

.693 

30 

4.30 

31.38 

24.91 

.680 

40 

4.22 

31.40 

24.93 

.687 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

5I6-T 

10*6 

AD 

0 

4.65 

31.3* 

24.85 

310.5 

.000 

10 

4.47 

31.36 

24.87 

308.8 

.031 

20 

4.37 

31.38 

24.90 

306.4 

.062 

30 

4.30 

31.38 

24.91 

305.8 

.093 

SIL 


STATION 

104 

56-51  N 

159-11 

W 

22  JUN  1999 

0011  GCT 

WEATHER 

0 

BAR  30.08 

WIND    W  3 

SEA    W  2 

TEMPERATURE 

DRY  45 

WET  44 

DEPTH 

29 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS      NIT 

0 

5.03 

31.20 

24.69 

•  664 

5 

5.01 

31.26 

24.7* 

.684 

10 

4.94 

31.26 

24.75 

•  689 

15 

4.89 

31.26 

24,75 

•  691 

20 

4.84 

.699 

25 

4.86 

31.26 

24.75 

•  703 

SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

10^6 

AD 

0 

5.03 

31  ^20 

24.69 

326.4 

.000 

10 

4.94 

31.26 

24.79 

321.0 

.032 

20 

4.84 

31.26 

24.76 

320.1 

.064 

59 


STATION  105 


56-47  N   159-05  W 

WEATHER    0  Z      BAR  30.10 

TEMPERATURE    DRY  i*5         WET  * 


22  JUN  1939 
WIND    M  3 


DEPTH 


0115  GCT 
SEA    W  2 
14 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEM» 

SAL 

SI6-T 

OXY 

0 

6.45 

30.62 

24.07 

.657 

5 

6.32 

30.62 

ZA.O'i 

.650 

10 

6.33 

30. 6(^ 

24.11 

.612 

12 

6.34 

30.66 

24»11 

.652 

PHOS 


NIT 


SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

S16-T 

10^  A 

AD 

0 

6.45 

30.62 

24.07 

3S5.5 

.000 

10 

6.33 

30.66 

24.11 

381.2 

.036 

STATION  106 


OFF  CAPE  NEWENHAM 

WEATHER      0      BAR  29.98 

TEMPERATURE    DRY  44    WET  44 


10  JUL  1939 
WIND    W  3 

DEPTH 


1645  GCT 
SEA    W  1 
35 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.64 

30.52 

23.84 

.527 

1.20 

.00 

5 

5 

7.46 

30.59 

23.91 

•  532 

0.75 

•  00 

4 

10 

7.43 

30.61 

23.93 

.457 

1.10 

.00 

4 

15 

7.46 

30,62 

23.94 

.489 

2.00 

.00 

3 

20 

7.33 

30.62 

23.96 

.557 

.00 

4 

30 

7.26 

30.64 

23.93 

.537 

1.40 

.00 

4 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

10^* 

AD 

0 

7.64 

30.52 

23.84 

407.7 

.000 

10 

7.43 

30.61 

23.93 

398.4 

.040 

20 

7.33 

30.62 

23.96 

396.4 

.080 

30 

7.26 

30.64 

23.93 

394.2 

.120 

60 


STATION  107 


58-32  N   162-00  W 

WEATHER      0      BAR  30.00 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  46 


10  JUL  1939 
WIND  WSW  3 

DEPTH 


2003  GCT 

SEA    W  2 
37 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

C 

7.21 

30.64 

23.99 

.598 

0.75 

.00 

5 

5 

7.17 

30.64 

23»99 

.528 

0.55 

.00 

3 

IC 

6.99 

30.66 

24.03 

.476 

0.55 

.00 

4 

15 

6.76 

30.79 

24tl6 

.491 

0.65 

.00 

5 

20 

6.60 

30.8? 

24.21 

.46? 

0.63 

.00 

^ 

30 

6.44 

30,86 

24*26 

.548 

1.10 

.00 

5 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

lO^d 

AD 

0 

7.21 

3'^. 64 

23.99 

393.2 

.000 

10 

6.99 

30.66 

24.03 

389.1 

.039 

20 

6. 60 

30.82 

24.21 

372.5 

.077 

30 

6.44 

30.86 

24.26 

367.7 

.114 

STATION  108 


58-23  N   161-52  W 

WEATHER      0      BAR  30.01 

TEMPERATURE    DRY  49    WET  47 


10  JUL  1939 
WIND  WNW  4 

DEPTH 


2221  GCT 
SEA    W  2 
43 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

<^AL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

6.92 

30.79 

24.14 

.605 

0.80 

.00 

3 

5 

6.85 

30.73 

24.10 

.447 

1.35 

.00 

2 

10 

6.62 

30.77 

24.16 

.593 

0.53 

.00 

3 

15 

6.27 

3(^.88 

24.29 

.517 

0.73 

.00 

5 

20 

6.07 

30.93 

24.36 

.589 

0.85 

.00 

3 

30 

5.99 

30.93 

24.37 

.460 

0.80 

.00 

4 

40 

6.08 

30.93 

24.36 

.601 

i.;?o 

.00 

4 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

l(f6 

AD 

0 

6.92 

30,79 

24.14 

378.4 

.000 

10 

6,62 

30,77 

24.16 

376.4 

.038 

20 

6.07 

30.93 

24.36 

358,1 

.075 

30 

5.99 

30,93 

24.37 

357.2 

.111 

61 


STATION 

109 

58-14  N 

161-43 

W 

11  JUL  1939 

0053 

6CT 

WEATHER 

C 

RAR  30.00 

WIND    W  4 

SEA 

W  3 

TPMPERAT 

URE 

DRY  47    \ 

/^ET  46 

DEPTH 

0 

3SERVED  VALUES 

DFPTH 

TEMP 

<^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7,09 

30.70 

24.05 

.611 

0.80 

.00 

2 

5 

7.05 

3'^.  70 

24.0'^ 

.533 

0.57 

.00 

3 

10 

6,30 

3^.91 

24.31 

.623 

0.57 

.00 

3 

15 

5.78 

33.08 

24.51 

.586 

0.60 

.00 

3 

20 

5.60 

31  .08 

24.5? 

.579 

0.75 

.00 

h 

30 

5  58 

31.'^8 

24,5^ 

.566 

0.65 

.00 

T 

40 

5c67 

31  .11 

24.55 

.583 

0.57 

.00 

6. 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7.09 

30.70 

24.05 

387.2 

.000 

10 

6.30 

30,91 

24.31 

362.1 

.037 

20 

5.60 

31.08 

24.53 

341.6 

.072 

30 

5.58 

31.08 

24.53 

341.4 

.106 

58-05  N   161-35  W 
WEATHER      0      BAR 
TEMPERATURE    DRY  43 


STATION  110 


29.96 
WET  43 


11  JUL  1939 
WIND  WNW  4 

DEPTH 


0513  GCT 
SEA    W  2 
43 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

0 

5.98 

31. 06 

24.47 

.581 

5 

5.91 

31.08 

24. 4Q 

.548 

10 

5.40 

31.08 

24.5^ 

.548 

15 

4.88 

31.17 

24.68 

.591 

20 

4.65 

31.22 

24.74 

.528 

30 

4.66 

31.22 

24.74 

.547 

39 

4.64 

31.22 

24.74 

.624 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VA 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10' « 

0 

5.98 

31.06 

24.47 

347.1 

10 

5.40 

31. 08 

24.55 

339.3 

20 

4.65 

31.22 

24.74 

321.2 

30 

4.66 

31.22 

24.74 

321.4 

PHOS 
0.53 
0.50 
0.45 
C.57 
0.47 
0.55 
0.47 


AD 
.000 
.034 
.067 
.099 


NIT 

SIL 

.00 

18 

.00 

16 

.00 

16 

.00 

15 

.00 

18 

.00 

17 

.00 

18 

62 


STATION  111 


57-55  N   161-28  W 

WEATHER      0      RAR  29.98 

TEMPERATURE    DRV  44    WET  44 


11  JUL  1939 
WIND    W  3 

DEPTH 


0746  GCT 
SEA  WNW  2 
42 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
5 
10 
15 
20 
30 
38 


TEMP 
5.77 


5. 
4. 
4, 
4. 
4. 
4, 


32 
63 

54 
34 
33 

31 


?AL 
31  .24 
.29 
.36 
.36 
.38 
.38 
.38 


3^ 

31 
31 

31 
31 
31 


SIG-T 
24.64 
24.73 
24.86 
24.87 
24.90 
24.90 
24,90 


OXY 
.602 
.502 
.538 
.597 
.542 
.562 
.591 


PHOS 
0.55 
0.60 
0.65 
0.57 
0.70 
0.65 
0.70 


NIT 

SIL 

.00 

17 

.00 

16 

.00 

19 

.00 

16 

.00 

18 

.00 

17 

.00 

16 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

0 

10 

20 

30 


TEMP 
5.77 
4-63 
4.34 
4.33 


<^AL 
31.24 
31.36 
31.38 
31.38 


SIG-T 
24.64 
24.86 
24.9" 
24.9'^ 


10' d 
331.3 
310.4 
306.1 
306.1 


AD 
.000 
.032 
.06  3 
.094 


STATION  112 


57-46  N   161-19  W 

WEATHE9      0      °A?  29.96 

TEMPERATURE    DRY  44    WET  43 


11  JUL  1939 
WIND    W  2 


DEPTH 


1015  GCT 
SEA  WNW  2 
50 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

5-56 

31.22 

24.65 

.632 

0.57 

.00 

15 

5 

5.57 

31  .22 

24.64 

.338 

0.65 

•  00 

14 

10 

5-26 

31  .35 

24.78 

.506 

.00 

•> 

15 

4,29 

31  .44 

24.95 

.471 

0.52 

.00 

7 

20 

3.25 

31.53 

25.12 

.501 

0.67 

.00 

10 

30 

2.68 

31.60 

25.2? 

.538 

0.65 

.00 

11 

40 

2.62 

31.62 

25.25 

.543 

0.50 

.00 

9 

45 

2,59 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

5.56 

31.22 

24.65 

330.5 

.000 

10 

5.26 

31.35 

24.78. 

317.6 

.032 

20 

3,25 

31.53 

25.1? 

285.2 

.062 

30 

2.68 

31.60 

25.22 

271.4 

.090 

63 


STATION  113 


57-38  N   161-11  W  11  JUL  1939 

WEATHER      0      °AR  29.95      WIND    W  2 
TEMPERATURE    DRY  44    WET  42  DEPTH 


1215  GCT 
5^EA    W  2 

57 


OPSERVED  VALUES 


D<^PTH 

TFMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

6,20 

3^.51 

24.8'^ 

.576 

0.65 

.00 

5 

5 

6.  17 

3^.51 

24.8'- 

.455 

0.65 

.00 

U 

10 

5.40 

3T  .55 

24.97 

.517 

0.6C 

.00 

L 

15 

3.13 

31.67 

25.24 

.558 

0.8C 

.00 

1 

20 

2.27 

31.76 

25.38 

.602 

0.70 

.00 

u 

30 

2.24 

31.76 

25. 3C 

.698 

0.57 

.00 

h 

40 

2.20 

31.76 

25.39 

.683 

0.70 

.00 

u 

50 

2.23 

3'. 76 

25.30 

.703 

0.60 

.00 

i:' 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TFVP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AO 

0 

6.20 

31.51 

24.80 

315.9 

.000 

10 

5.40 

31.55 

24,9? 

304.0 

.031 

20 

2.27 

31.76 

25.38 

260.2 

.059 

30 

2  c  24 

31.76 

25.39 

260.0 

.035 

50 

2.23 

31.76 

25.39 

259.9 

.137 

5  7-29  N   161-03  W 
WEATHE'^      0      BAR 
TEMPERATURE    DRY  44 


STATION  114 


29.93 
WET  42 


11  JUL 
WIND 


1939 
W  2 
DEPTH 


1442  GCT 
SEA    W  2 
62 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

«AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.15 

31.53 

24,69 

.617 

0.57 

,00 

10 

5 

7.11 

31.53 

24.7^ 

.622 

0.73 

,00 

4 

10 

6.78 

31.53 

24.7^ 

.613 

0.60 

.00 

3 

15 

4.77 

31.73 

25.13 

.674 

0.70 

.00 

4 

20 

3.01 

31.85 

25,40 

.715 

0.75 

.00 

6 

30 

2.62 

31.37 

25, 4i! 

.705 

0.75 

.00 

9 

40 

2.67 

31.82 

25,4'^ 

.700 

0.80 

.00 

10 

50 

2.61 

31.83 

25,41 

.694 

0,70 

,00 

18 

55 

2.59 

31.85 

25,4? 

.70  2 

0,77 

,00 

9 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^4 

AD 

0 

7.15 

31.53 

24,69 

325,9 

.000 

10 

6.78 

3^.53 

24, 7A 

321,4 

.032 

20 

3.01 

31.85 

25, 4^^ 

259.0 

.061 

30 

2.62 

31.87 

25.44 

254.4 

.087 

50 

2.61 

31.83 

25.41 

257.4 

.138 

64 


STATION  115 


57-19  N   160-55  W 

WEATHER      0      »A9  29.96 

T»^MPER*TL'PE    DRv  ^g    WET  47 


11  JUL  1939 
WIND  WNW  1 

DEPTH 


1700  GCT 
SEA    W  1 
63 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

-"■AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

6.53 

31.76 

24.95 

.566 

0.65 

.00 

2 

5 

6.49 

31.76 

24.96 

.566 

0.55 

.00 

2 

10 

6«46 

3  1 .  74 

24.95 

.606 

0.55 

.00 

3 

15 

6-00 

3^.76 

25.0' 

.6A8 

0.55 

.00 

0 

20 

3,98 

3^.83 

25.29 

.526 

0.70 

.01 

3 

30 

2.95 

31.85 

25.4-^ 

.565 

0.80 

.05 

12 

40 

2.99 

3!.  89 

25.43 

.514 

0.85 

.08 

21 

50 

2.86 

31.89 

25. 4^* 

.602 

1.00 

.09 

18 

59 

2.85 

3^  .89 

25.4/. 

.537 

0.=55 

.07 

19 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

lo'f* 

0 

6.53 

31.76 

24.95 

301.1 

10 

6.46 

31.74 

24,95 

301.8 

20 

3.98 

31.83 

25.29 

268.9 

30 

2.95 

31.85 

25.4-^ 

258.5 

50 

2.86 

31.89 

25,44 

254,8 

AD 
.000 
.030 
.059 
.085 
.136 


STATION  116 


57-10  N   160-47  W 

WEATHER    0  2      BAR  29.98 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  46 


11  JUL  1939 

WIND  NNW  1 

DEPTH 


1910  GCT 
SEA    W  1 
68 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

6.29 

31  .74 

24.97 

.663 

0.55 

.00 

8 

5 

6.18 

31.74 

24,98 

.501 

0.45 

.00 

8 

10 

5.62 

31.83 

25.12 

.576 

0.70 

.00 

9 

15 

3.23 

31.89 

25.41 

.510 

1.00 

.09 

11 

20 

3.07 

31.87 

25.41 

.585 

0.85 

.0=5 

12 

30 

3.08 

31.87 

25,41 

.532 

1.05 

.09 

10 

40 

3.14 

3^.89 

25,42 

.583 

1.00 

.08 

7 

50 

3.03 

31.87 

25,41 

.543 

1.00 

.09 

11 

60 

3.03 

3^.91 

25.44 

.562 

0.95 

.07 

6 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^5 

AO 

0 

6.29 

31.74 

24.97 

299.7 

.000 

10 

5.62 

31.33 

25.1? 

235,4 

.029 

20 

3.07 

31.87 

25.41 

258.0 

.056 

30 

3.08 

31.87 

25.41 

258.1 

.082 

50 

3.03 

31.87 

25,41 

257.7 

.134 

65 


STATION    117 

57-01    N       160-40    W  11    JUL  1939 

WEATHE"?         0    F  PAR    29.99  WIND         N    1 

TEMPERATURE         DRY    44         WET    44  DEPTH 


2129    GCT 

SEA    WNW    1 
67 


OBSERVED    VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.95 

31,80 

24.79 

.678 

0.50 

•  00 

12 

5 

6.17 

31.78 

25.01 

.557 

0.45 

.00 

5 

10 

5.33 

31.83 

25,15 

.591 

0.65 

.00 

10 

15 

4.38 

31.85 

25,27 

.514 

0.75 

•  06 

9 

20 

3.15 

31.91 

25.43 

.523 

1.15 

.11 

14 

30 

3.10 

31.91 

25.44 

.523 

0.95 

.10 

9 

40 

3.09 

3?.  89 

25.42 

.570 

1.05 

.12 

11 

50 

3.09 

31.91 

25.44 

.476 

1.20 

.13 

15 

60 

3.07 

31.91 

25.44 

.642 

INTERPOLATED 

AND    COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10*6 

AD 

0 

7.95 

3^.80 

24. 7Q 

316.3 

.000 

10 

5.33 

31.83 

25.15 

282.2 

.030 

20 

3.  15 

31.91 

25.43 

255,6 

.057 

30 

3al0 

31.91 

25.44 

255.2 

.083 

50 

3.09 

31.91 

25.44 
STATION! 

255.2 
118 

.134 

56-52    N 

160-32 

W 

11    JUL    1939 

2325    GCT 

WEATHER 

0    F 

BAR    29 

.97 

WIND         N    1 

SEA 

WNW    1 

TEMPERATURE 

DRY    44 

WET    44 

DEPTH 

66 

OBSERVED    VALUES 


DEPTH 

TEMP 

«AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.36 

31.78 

24.86 

.529 

0.40 

.00 

10 

5 

7.02 

31.78 

24.91 

.567 

.00 

3 

10 

6.38 

31.78 

24.99 

.632 

0.40 

.00 

1 

15 

3.76 

31.85 

25.3^ 

.549 

li20 

.09 

4 

20 

3.56 

31.85 

25.35 

.561 

1.15 

.09 

5 

30 

3.55 

31.87 

25.37 

.584 

1.15 

.09 

5 

40 

3.60 

31.85 

25.35 

.570 

0.90 

.09 

5 

50 

3.50 

31.87 

25.37 

.563 

1.15 

.09 

4 

60 

3.49 

31.87 

25.37 

.535 

1.20 

.09 

8 

INTERPOLATED 

AND   COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

<^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7.  36 

3^.78 

24.86 

310.0 

.000 

10 

6.38 

31.78 

24.99 

297.9 

.030 

20 

3.56 

31.85 

25.35 

263.6 

.058 

30 

3.55 

31.87 

25.37 

262.0 

.084 

50 

3.50 

31.87 

25.37 

261.7 

.136 

66 


STATION  119 


56-42  N   160-24  W 

WEATHER    0  F      RAR  30.00 

TEMPER/^TURE    DRY  46    WET  46 


12  JUL  1939 
WIND    N  1 

DEPTH 


0115  GCT 
SEA  WNW  1 
58 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.49 

31.80 

24.72 

.511 

0.50 

,00 

9 

5 

8.23 

31.80 

24,75 

.512 

0.45 

,00 

1 

10 

7.74 

31.80 

24.82 

.581 

0,40 

.00 

1 

15 

6.73 

31.82 

24.98 

.649 

0.55 

.00 

2 

20 

4.68 

31.73 

25.14 

.695 

1.05 

.07 

2 

30 

4.34 

31.78 

25.2? 

.622 

0.90 

.09 

5 

40 

3.49 

31.87 

25.37 

.619 

1.15 

,12 

4 

50 

gi.e? 

.623 

0.05 

.12 

6 

INTERPOLATED 

AND   COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.49 

31.80 

24,7? 

323,8 

.000 

10 

7,74 

31.80 

24,8? 

313,6 

.032 

20 

4,68 

31.73 

Z5.1A 

283,1 

.062 

30 

U.3U 

31.78 

25.22 

275.9 

.089 

50 

31.87 

STATION-  120 


56-34  N   160-16  W 

weather   0  f     par  30.02 
t^-:mperature   dry  45   wet  44 


12  JUL  1939 
WIND    N  2 

DEPTH 


0345  GCT 
SEA  WNW  1 
42 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
5 
10 
15 
20 
30 
35 


ThMP 
<*.82 
8.02 
7.03 
6.52 
6.38 
5,35 
5.34 


SAL 
29.67 
30.39 
30.99 
31.36 
3-'  .49 
31.64 
3''  .64 


SlG-T 
22.85 
23.60 
24.2? 
24.64 
24,76 
25.0^ 
25,0-^ 


OXY 
.612 
.648 
,673 
.679 
.667 
.678 
.678 


PHOS 
0.53 
0,47 
0.55 
0.50 
0.55 
0.83 
0.60 


NIT 

SIL 

.00 

13 

,00 

15 

,00 

10 

,00 

7 

,00 

15 

,00 

8 

.00 

18 

IVTERPCLATEf^  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

■^AL 

SlG-T 

10=6 

AD 

0 

9.82 

29,67 

22.85 

501.6 

.000 

10 

7.03 

30.09 

24. 2P 

364.9 

.043 

20 

6.38 

31.49 

24.76 

319.7 

.077 

30 

5.35 

31  .64 

25. C^ 

296.9 

.108 

67 


STATION'  121 

56-26  N   160-n  W               12  JUL  1939  0730  GCT 

WFATHEO    0  F      OAR  30.04      WIND    N  1  'EA  WWW  1 

TEMPERATURE    DRY  46    WET  45           DEPTH  15 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      ^AL      SIG-T      OXY  PHOS      NIT     SIL 

0     3.68     3'-. 66     23.30     .693  0.53      .00      ]0 

5     7.81     3^.72     23.97     ,698  0.53      .00      10 

10     7,59     3'^. 77     24,04     .693  0.57      ,00      15 

INTERPOLATE'^  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH     TEMP      "AL      SIG-T      10^6  AD 

0     8,68     3''.66     23,80     411,3  .000 

10     7.59     3C.77     24,0^     388,5  .040 


STATION  122 

56-33  N   159-53  W               12  JUL  1939  0926  GCT 

WEATHE'^    0  Z      PAR  30.04      WIND   CALM  SEA  WNW  1 

TEMPER'^TURE    DRY  44    WET  44           DEPTH  25 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TFMP      ^AL      SIG-T      OXY  PHOS 

0     9.99     29.16     22.4?     .598  0.70 

5     8r04     3^^.50     23.75     .616  0.65 

IP     7.38     3^.91     24, IP     .684  0.63 

15     7,38     31.04     24.28     .675  0.47 

20     7-15     31.17     24.4-'     .682  0.57 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH     TEMP      ^AL      SIG-T      10^6  AD 

C     9.99     29.16     22,43     542,1  .000 

10     7,38     3^.91     24.18     375,3  .046 

20     7,15     31.17     24.41     353,1  .082 


NIT 

SIL 

,00 

19 

,00 

13 

.00 

15 

.00 

17 

.00 

I  1 

68 


STATION'  123 

56-34  N   159-59  W  12  JUL  1939        1038  6CT 

Wf^ATHER    0  Z      °A9  30.03      WIND   CALM      SEA    0  0 
TEMPERATURE    DRY  46    WET  46  DEPTH   44 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      <-^AL      SIG-T      OXY       PROS      NIT     SIL 


0 

8.27 

31.73 

24. 6<? 

.613 

0.45 

.00 

7 

5 

8.16 

31  .74 

24,77 

.640 

0.43 

.00 

5 

IC 

7.72 

31  .74 

24,78 

.613 

0.57 

.00 

B 

15 

7-57 

3^.76 

24,8? 

.612 

0.55 

.00 

4 

20 

6  71 

31.67 

24,86 

.593 

0.47 

.00 

9 

30 

5,44 

3^.67 

2  5,01 

.663 

0.85 

.04 

10 

40 

5-36 

3?. 71 

25,05 

.661 

0.75 

.04 

0 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

TH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

3.27 

31.73 

24.60 

325.9 

.000 

10 

7.72 

3^.74 

24,78 

317,8 

.032 

20 

6,71 

31.67 

24,86 

310,2 

.063 

30 

5.44 

31.67 

25,0] 

295,6 

.093 

STATION'  124 

56-47  N   160-06  W                12  JUL  1939  1240  OCT 

WEATHER    0  Z      BAR  30.02      WIND   NE  1  SEA  NW  1 

TEMPERATURE    DRY  ^5    WET  44           DEPTH  59 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     T-^MP      '"AL      SIG-T      OXY  PHOS  NIT     SIL 

0     7.68     31.64     24.71     .639  0.47  .00       7 

5     6.83     3?. 67     24.84     .696  C.45  .00       7 

10     6.03     31.71     24.98     .694  0.55  .00       9 


15 

4.72 

3  ?-  .  74 

25.1? 

.678 

0.87 

.06 

7 

20 

4,32 

31.76 

25.2^ 

.663 

0.80 

.08 

0 

3C 

4.17 

31.78 

25.24 

.662 

0.57 

.08 

10 

40 

3^  .82 

.661 

1.20 

.0° 

7 

50 

3-98 

3^.82 

25. 2o 

.663 

0.53 

.00 

10 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

"^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7.68 

32.64 

24.7: 

324.6 

.000 

10 

6  -03 

3^  .71 

24.98 

299.0 

.031 

20 

4-32 

31.76 

25.2' 

277.3 

.060 

30 

4.17 

31.78 

25.2'- 

274.5 

.088 

50 

3.98 

31  .82 

25.29 

269.8 

.142 

69 


STATION  125 


56-58  N   160-15  W 

WFATHER  0  D  Z      °AR  30.01 

TEMPERATURE    DRY  45    WET  45 


12  JUL  1939 

WIND  ENE  1 

DEPTH 


1435  GCT 
SEA   NW  1 
67 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7,13 

31.76 

24.88 

.692 

0.43 

.00 

4 

5 

6.96 

31.78 

24.91 

.676 

0.53 

.00 

4 

10 

5,87 

3^.82 

25.08 

.725 

0.45 

.00 

3 

15 

3.73 

31.85 

25.3^ 

.697 

0.55 

.09 

5 

20 

3.26 

3^.87 

25«3o 

.670 

1.10 

.10 

6 

30 

3.25 

31.87 

25.30 

.675 

1.05 

.11 

10 

40 

31  .87 

.665 

1.05 

.11 

9 

50 

3.25 

31.87 

25. 3Q 

.665 

1.20 

.12 

10 

60 

3.24 

31.87 

25. 30 

.665 

1.25 

.10 

12 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7.13 

31.76 

24.88 

308.5 

.000 

10 

5.87 

31.82 

25.09 

289.0 

.030 

20 

3.26 

31.87 

25.39 

259.5 

.057 

30 

3.25 

31.37 

25.39 

259.5 

.083 

50 

3.25 

31.87 

25.39 

259.5 

.135 

STATION 

126 

57-06  N 

160-22 

W 

12  JUL  1939 

1638  GCT 

WEATHER 

C 

BAR  30.01 

WIND  ENE  1 

SEA 

NW  1 

TEMPERATURE    DRY  46 

WET  45 

DEPTH 

64 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

6.79 

31.80 

24.95 

.667 

0.47 

.00 

7 

5 

6.01 

31.82 

25.07 

.679 

0.40 

.00 

4 

10 

4.22 

31.87 

25.30 

.702 

0.57 

.00 

8 

15 

3.21 

31.91 

25.4? 

.690 

1.15 

.09 

9 

20 

3.30 

31.91 

25.42 

.697 

0.85 

.06 

8 

30 

3.20 

31.91 

25.43 

.685 

1.10 

.08 

8 

40 

3.19 

31.91 

25.43 

.598 

0.95 

.08 

9 

50 

3.18 

31  .91 

25.43 

.684 

1.00 

.08 

10 

59 

3.18 

31.91 

25.4? 

.668 

1.10 

.08 

9 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

lO^A 

AD 

0 

6.79 

31.80 

24.95 

301.3 

.000 

10 

4.22 

31.87 

25.30 

268.0 

.028 

20 

3.30 

31.91 

25.42 

256.8 

.054 

30 

3.20 

31.91 

25.43 

256.0 

.080 

50 

3.18 

31.91 

25.43 

255.9 

.131 

70 


STATION  127 


57-15  N   160-30  W 

WEATHER      C      BAR  30.00 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  45 


12  JUL  1939 
WIND   CALM 

DEPTH 


1832  GCT 

SEA   NW  1 
65 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
5 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 


TEMP 
6.72 
6.61 
6.01 
3.77 
3.09 
3.10 
3.07 
3.09 
3.07 


SAL 
31.78 
3 1 .  74 
31.74 
31.85 
31.87 
31.87 
31.87 
31.87 
31.87 


SIG-T 
24.95 
24,93 
25.00 
25.33 
25.41 
25.41 
25.4] 
25,41 
25,41 


OXY 
.605 
.644 
.679 
.712 
.662 
.569 
.685 
.681 
.666 


PHOS 
0.90 
0.80 
0.80 

0.73 
1.10 
0.93 
1.10 
1.05 
0.97 


NIT 
.00 
,00 
,00 
,03 
,02 
,02 
•  03 
,05 
,04 


SIL 
10 
10 
11 
10 
12 
15 
13 
16 
18 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


OFPTH 
0 
10 
20 
30 
50 


TEMP 
6.72 
6.01 
3.09 
3-10 
3.09 


?AL 
31.78 
31.74 
31.87 

31.87 
31.87 


SIG-T 
24,95 
25, 0<^ 
25,41 
25,4! 
25,41 


10^6 
301,9 
296,6 
258,1 
258,2 
258,2 


AD 
.000 
.030 
.058 
.084 
.136 


STATION  128 


57-24  N   160-37  W 

WEATHER      0      "AR  30.01 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  46 


12  JUL  1939 
WIND  SSE  1 

DEPTH 


2035  GCT 
SEA    0  0 

61 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

6.34 

31.55 

24.81 

.569 

0.53 

.00 

13 

5 

6.15 

31.55 

24,84 

.507 

0.67 

.00 

13 

10 

5.85 

31.64 

24.94 

.521 

0.57 

.00 

12 

15 

5.23 

31.71 

25,07 

.576 

0.60 

.00 

11 

20 

2.96 

31.78 

25,35 

.600 

1.00 

.00 

20 

30 

3.07 

31.78 

25,34 

.637 

1.40 

.00 

15 

40 

3.01 

31.78 

25,34 

.532 

1.35 

.00 

15 

50 

3.00 

31.80 

25,36 

.587 

1.20 

.00 

19 

55 

3.00 

31.80 

25.36 

.620 

0.77 

.00 

18 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10' 6 

AD 

0 

6.34 

31.55 

24,81 

314,5 

.000 

10 

5.85 

31.64 

24,94 

302,2 

.031 

20 

2.96 

31.78 

25,35 

263,9 

.059 

30 

3.07 

31.78 

25,34 

264,8 

.085 

50 

3.00 

31.80 

25,36 

262,8 

.138 

71 


STATION  129 


57-3?  N 
WEATHER 
TEMPERA" 


160-46  W 

0 

URE    DRY 


BAR 
4T 


30,00 
WET  46 


12  JUL  1939 

WIND  SSE  1 

DEPTH 


2225  GCT 

SEA    C  0 
59 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

5;IL 

0 

7-35 

31.42 

24p?8 

.572 

0.87 

.00 

1 

f. 

■'-32 

3U42 

2*f5S 

.564 

0,60 

.00 

1 

IC 

6.f" 

?'«42 

24^67 

.570 

1.05 

•  00 

1 

1   B, 

^.no 

31.62 

25#n 

.584 

0.75 

.00 

5 

2C 

?.7P 

3!. 69 

25.29 

.595 

0.83 

.00 

5 

30 

2.63 

31.80 

25.39 

.597 

0.80 

.00 

9 

40 

2,51 

31.80 

25.4" 

.636 

1.10 

.00 

7 

50 

2-50 

31.76 

25.37 

.640 

0.97 

.00 

9 

INTERPOLATED 

AND    COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10=  fc 

AD 

0 

7,35 

31.42 

24.58 

336.7 

.000 

10 

6.67 

31.42 

24.67 

328.3 

.033 

20 

2.78 

31.69 

25.29 

269.3 

.063 

30 

2.63 

31.80 

25.39 

259.8 

.089 

50 

2.50 

31.76 

25.37 

261.9 

.141 

STATION  130 


57-42  N   160-55  W 

WEATHER  OEM      RAR  29.99 

TEMPERATURE    DRY  46    WET  46 


13  JUL  1939 
WIND    S  2 

DEPTH 


0027  GCT 
SEA   SW  1 
52 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

C 

7.07 

20*97 

24.26 

.612 

0.57 

.00 

5 

S 

5.56 

s:u3i 

24.72 

.617 

0.55 

.00 

5 

10 

4.48 

SU5i 

24.99 

.664 

0.70 

.00 

5 

15 

2.45 

31*65 

25,26 

.636 

0.85 

•  00 

5 

20 

2.36 

31.65 

25.29 

.682 

0.60 

.00 

6 

30 

2,35 

31.6? 

25. 2Q 

0.67 

.00 

4 

40 

2.32 

3!. 67 

25.31 

0.83 

.00 

5 

45 

2.30 

31.65 

25.2fi 

.680 

1.20 

.00 

8 

INTERPCLAIEO  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^  e 

AD 

0 

7.07 

30.97 

24.26 

366.8 

.000 

10 

4.4S 

31.51 

24.99 

297.6 

.033 

20 

2.36 

31.65 

25.20 

269.2 

.061 

30 

2-35 

31.65 

25.20 

269.1 

.088 

72 


STATIOM  131 


57-51  N   161-03  W  13  JUL  1939 

WEATHEf?    0  Z      BAR  29.97      WTND  S3W  2 

TE-:MPERATURE    dry  ^6    WET  46  DEPTH 


0224  GCT 
SEA   SW  1 
46 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
5 
10 
15 
20 
30 
40 


DEPTH 

0 

10 

20 

30 


TEMP 
7-36 


7. 
4. 
4, 
4, 
3, 


27 
21 
10 
04 
87 


'^AL 
3C.61 
3^.61 

31.18 
31.20 
31.24 
31.31 
31.35 


3.26 

INTERPOLATED 


TEMP 
7-36 
4.21 

4.04 
3,8? 


^AL 
3'^. 61 
31.18 
31  .24 

31.31 


SIG-T 
23.9^ 
23»96 
24,76 
24i78 
24.37 
24,99 
24.93 


0>(Y 
.SOI 
,507 
.618 
oi22 
.630 
.637 
.638 


AND  COMPUTED  VALUES 


SIG-T 
23.94 
?4.76 
24.82 
24.89 


10=6 
397.4 
320-0 
3i3a9 
307,1 


PHOS 
0.70 
1.05 
Oo50 
0.67 
0.47 
0.57 
0.77 


AD 
.000 
.036 
.068 
*099 


NIT 

SIL 

.00 

2 

.00 

3 

•  00 

6 

oo 

7 

.00 

7 

.00 

8 

.00 

7 

STATION  132 


57-59  N   161-10  W 

WEATHER    0  F      BAR  29.98 

TfMPERATURE    DRY  46    WET  46 


13  JUL  1939 
WIND  SSW  2 

DEPTH 


0410  GCT 
SEA   SW  1 
46 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

«AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8,86 

3^.12 

23.35 

.584 

0.73 

.00 

4 

5 

8.27 

3^.10 

23.4? 

•  586 

1.00 

.00 

4 

10 

5,37 

3^.00 

24.49 

.630 

0.50 

»00 

5 

15 

5.04 

3  ^-.06 

24,58 

,619 

0.57 

»00 

5 

20 

4.92 

31.08 

24*60 

-620 

0«,50 

»00 

6 

30 

4  92 

31.09 

24.67 

-605 

0».55 

..00 

6 

40 

4  77 

3  U  1 1 

24.64 

.594 

0.80 

«00 

9 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

«^AL 

SIG-T 

10*6 

AD 

0 

8.86 

30.12 

23.35 

454.1 

.000 

10 

5.37 

31  .00 

24.49 

345.0 

.040 

20 

4.92 

31.08 

24.60 

334,4 

,074 

30 

4.82 

31.09 

24.62 

332.7 

,107 

73 


STATION  133 


58-08  N   161-18  W 

WEATHER    0  F      RAR  29.98 

TEMPERATURE    DRY  ^6    WET  46 


13  JUL  1939 
WIND  SSW  2 

DEPTH 


0605  GCT 

SEA   SW  1 
39 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.59 

29.65 

22.87 

.518 

0.60 

.00 

16 

5 

9,54 

29.69 

22.91 

.518 

0.55 

.00 

16 

10 

5.98 

30.95 

24.38 

.513 

0.57 

•  00 

17 

15 

5.95 

3'^. 95 

24,39 

.509 

0.53 

•  00 

17 

20 

5.79 

3^.95 

24.41 

.513 

0.55 

•  00 

16 

30 

5.85 

31^.95 

24.40 

.574 

0.60 

•  00 

18 

35 

5  82 

3^.95 

24.40 

.507 

0.53 

•  00 

18 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

10^  & 

AD 

0 

9.59 

20.65 

22.87 

499.6 

.000 

10 

5.98 

30.95 

24.38 

355.5 

.043 

20 

5,79 

30.95 

24.41 

353.4 

.078 

30 

5.85 

3^.95 

24.40 

354.2 

.113 

STATION  134 


58-17  N   161-27  W 

WEATHER    0  F      BAR  29.98 

TEMPERATURE    DRY  44    WET  44 


13  JUL  1939 
WIND  SSW  2 

DEPTH 


0813  GCT 

SEA   SW  1 
35 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.18 

30.35 

23,63 

.605 

0.60 

•  00 

16 

5 

8.07 

30.37 

23.66 

•  604 

0.63 

•  00 

17 

10 

7.00 

3C.57 

23.96 

.567 

0.60 

.00 

16 

15 

6.38 

30.86 

24.26 

.570 

0.65 

.00 

10 

20 

6.32 

3'^. 86 

24.27 

.574 

0.83 

.00 

10 

30 

6.33 

30.86 

24.27 

.593 

0.57 

.00 

8 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DFPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

105« 

AD 

0 

8.18 

30.35 

23.6^ 

427,5 

.000 

10 

7.00 

30.57 

23,96 

396,0 

.041 

20 

6.32 

30.86 

24^27 

366,2 

.079 

30 

6.33 

3-^.86 

24,27 

366.4 

.116 

74 


STATION 

135 

58-26  N 

161-35 

W 

13  JUL  1939 

1008 

GCT 

WEATHER 

0  F 

RAR  29 

.98 

WIND  SSW  2 

SEA 

SW  1 

TEMPERATURE 

DRY  44    WET  44 

DEPTH 

05 

SERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.42 

30.19 

23»47 

.549 

0.60 

•  00 

17 

5 

8.29 

3:^.21 

23,50 

.515 

0.65 

.00 

18 

10 

7.  77 

30.34 

23.68 

.547 

0.70 

.00 

8 

15 

7.59 

3'".43 

23.77 

.512 

0.67 

.00 

16 

20 

7.44 

30.44 

23.80 

.507 

0.57 

.00 

17 

25 

7-41 

3'^. 48 

23.8^ 

.535 

0.67 

.00 

17 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.42 

30,19 

23,47 

442.7 

.000 

10 

7.77 

30.34 

23.68 

422.9 

.043 

20 

7  44 

3^^.44 

23.80 

411.3 

.085 

STATION  136 


58-37  N   161-41  W 

WEATHER    0  F      BAR  29.99 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  43 


13  JUL  1939 
WIND   SE  3 

DEPTH 


1938  GCT 
SEA   SE  2 
22 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.58 

29.76 

22.96 

.562 

0.63 

•  00 

5 

5 

9.55 

29.76 

22.96 

.544 

0.53 

.00 

5 

10 

30.05 

.457 

0.67 

•  00 

7 

15 

8.80 

30.10 

23.34 

.484 

0.65 

.00 

5 

18 

8.74 

30.08 

23.34 

.495 

0.63 

.00 

5 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

0 

10 

TEMP 
9.58 
9,07 

SAL 
29.76 

30.05 

SIG-T 
22.96 
23.26 

10^  « 
491.3 
462.4 

AD 
.000 
.048 

75 


STATION  137 


NO  POSITION 

WEATHER    0  F      PAP  29.99 

TEMPERATURE    DRY  ^8    WET  47 


13  JUL  1939 

WIND   SE  4 


DEPTH 


2250  GCT 
SEA   SE  3 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
5 
8 


TEMP 
!0.55 
10  ,39 
10,39 


SAL 
28.42 

28.51 
28.53 


SIG-T 
21«76 

21.86 
21.88 


OXY 
e519 
.541 
.540 


PHOS 

NIT 

SIL 

0.30 

.00 

10 

0.90 

.00 

12 

0.75 

.00 

12 

DEPTH 

0 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


TEMP 
10,55 


?AL 
28.42 


SI6-T 
21.76 


10^6 
605.7 


AD 
.000 


STATION  138 


58-17  N   160-48  W 

WEATHER    0  F      5AR  29.98 

TEMPERATURE    DRY  48    WET  48 


14  JUL  1939 
WIND  5SW  4 

DEPTH 


0039  GCT 


SEA 

31 


5SW  2 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.68 

29.76 

23*09 

.574 

0.70 

♦  00 

6 

5 

8-60 

29.78 

23.12 

.581 

0.65 

.00 

3 

10 

8.0? 

29.99 

23.36 

.582 

0.63 

.00 

5 

15 

6.62 

3-^.53 

23.98 

.574 

0«60 

•  00 

5 

20 

6.<:2 

3'^. 61 

24.06 

.606 

0.80 

.00 

4 

25 

6.41 

3-^.61 

24.06 

.598 

0.90 

.00 

5 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlG-T 

10' 6 

AD 

0 

6.68 

29.76 

23.09 

478.4 

.000 

10 

8.07 

29.99 

23.36 

453.0 

.047 

20 

6.42 

3^.61 

24.06 

386.1 

.089 

76 


STATION  139 


5S-08  N   160-39  W 

WEATHER    0  F      BAR  29.99 

TE^4PERATURE    DRY  48    WET  *8 


14  JUL  1939 
WIND  5SW  4 

DEPTH 


0230  GCT 
SEA  SSW  2 
46 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.88 

29,31 

22,56 

.559 

0.70 

.00 

2 

5 

9,86 

29.33 

22,58 

.567 

0.65 

•  00 

4 

10 

5.76 

3^^.48 

24,0^ 

.621 

0.67 

,00 

1 

15 

4,96 

3^^.93 

24,48 

.593 

0.87 

.00 

4 

20 

4.77 

31.00 

24,56 

.594 

0.55 

.00 

5 

30 

4.65 

31.02 

24,59 

.573 

0.73 

.00 

5 

40 

4-53 

3T.02 

24.60 

.608 

0.75 

•  00 

5 

INTERPOLATED 

AMD  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

lO^S 

AD 

0 

9.88 

29.31 

22.56 

529,3 

.000 

10 

5.76 

30,48 

24,04 

388,3 

.04iS 

20 

4.77 

31.00 

24,56 

339,0 

.082 

30 

4.65 

31.02 

24,59 

336,3 

.116 

STATION  140 


57-59  N   160-31  W 

WEATHER      0      "AR  30.00 

TEMPERATURE    DRY  48    WET  47 


14  JUL  1939 
WIND   5W  4 

DEPTH 


0430  GCT 

SEA   SW  2 
50 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.53 

30.41 

23.76 

•  565 

0.50 

.00 

2 

5 

7,44 

30.44 

23,80 

.608 

0.45 

•  00 

2 

10 

6.78 

30.70 

24,09 

.652 

0.53 

.00 

3 

15 

3,70 

31.27 

24,88 

.588 

0.77 

•  00 

2 

20 

3.69 

31.29 

24,89 

.609 

0.40 

.00 

1 

30 

3. 65 

31.31 

24,91 

.625 

0.63 

•  00 

2 

40 

3.61 

3?. 33 

24,93 

.616 

0.43 

•  00 

4 

45 

3.63 

3!.  33 

24.93 

.625 

0.73 

•  00 

2 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

D?PTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7.53 

30.41 

23,76 

%14,5 

.000 

10 

6,78 

30.70 

24,09 

383,5 

.040 

20 

3.69 

31.29 

24,89 

307,0 

.075 

30 

3:65 

31.31 

24,91 

305,2 

.106 

77 


STATION  141 


57-50  N   160-21  W 

WEATHEP      0      BAR  30.02 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  46 


14  JUL  1939 

WIND  WSW  4 

DEPTH 


0625  GCT 
SEA   SW  2 
56 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7:37 

30.86 

24*14 

.630 

0.37 

.00 

8 

5 

7,29 

3^.86 

24.15 

.593 

0.55 

.00 

8 

10 

7.21 

3^.88 

24.17 

•  603 

0.15 

.00 

6 

15 

5.11 

31.42 

24.85 

.677 

0.57 

•  00 

8 

20 

3.38 

31.53 

25.11 

•  682 

0.55 

.00 

9 

30 

3-28 

31.55 

25.14 

.678 

0.53 

.00 

9 

40 

3,20 

31.55 

25.14 

.671 

0.43 

•  00 

9 

50 

3.20 

31.55 

25.14 

•  665 

0.57 

•  00 

10 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10' 6 

AD 

0 

7.37 

30.86 

24.14 

378.8 

.000 

10 

7.21 

30.88 

24.17 

375.4 

•  038 

20 

3.38 

31.53 

25.11 

286.2 

.071 

30 

3.28 

31.55 

25.14 

283.9 

.100 

50 

3.20 

31.55 

25.14 

283.3 

.157 

STATION  142 

57-40  N   160-15  W  14  JUL  1939 

WEATHER      0      BAR  30.02      WIND    W  4 
TEMPERATURE    DRY  45    WET  45  DEPTH 


0826  GCT 
SEA   SW  2 
52 


OBSERVED  VALUES 


DPPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

6.59 

31.26 

24.55 

•  605 

0.50 

•  00 

8 

5 

6.54 

31.27 

24.57 

.612 

0.55 

.00 

4 

10 

'  .16 

3!. 44 

24.97 

.633 

0.60 

.00 

5 

15 

3.30 

31.51 

25.10 

.702 

0.23 

.00 

9 

20 

3,30 

31.51 

25.10 

.638 

0.63 

•  00 

6 

30 

3,31 

31.51 

25.10 

.653 

0.68 

•  00 

7 

40 

3.29 

31.51 

25.10 

.687 

0.55 

•  00 

7 

48 

3.28 

31.51 

25. 1-^ 

.602 

©•50 

•  00 

8 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

6.59 

31.26 

24.55 

339.2 

•  000 

10 

4.16 

31.44 

24.97 

299.9 

.032 

20 

3.30 

31.51 

25.10 

287.1 

.061 

30 

3.31 

31.51 

25.10 

287.2 

.090 

78 


STATION  143 


57-31  N   160-07  W 

WEATHER      C      BAR  30.02 

TEMPERATURE    DRY  45    WET  45 


14  JUL  1939 
WIND    W  4 

DEPTH 


1022  GCT 
SEA   SW  2 
54 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.43 

31.11 

24.33 

.637 

0.55 

•  00 

6 

5 

7.35 

31.11 

24.34 

.598 

0.53 

•  00 

6 

10 

6.58 

31.42 

24.68 

.633 

0.53 

•  00 

7 

15 

4.69 

31.58 

25.0? 

.713 

0.47 

.00 

5 

20 

3.94 

31.60 

25.11 

.594 

0.65 

.00 

6 

30 

3.91 

31.60 

25.12 

.652 

0.63 

.00 

8 

40 

3.86 

31.60 

25.12 

.629 

0.55 

.00 

7 

49 

3.85 

31.62 

25.14 

.716 

0.57 

•  00 

7 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

10' 5 

AO 

0 

7.43 

31.11 

24.33 

360.9 

.000 

10 

6.58 

31.42 

24.68 

327.2 

.034 

20 

3.94 

31.60 

25.11 

285.8 

.065 

30 

3o91 

31.60 

25.12 

285.6 

.094 

STATION  144 


57-22  N   159-58  W 

WEATHER    0  Z      BAR  30.01 

TEMPERATURE    DRY  46    WET  46 


14  JUL  1939 
WIND   SW  3 

DEPTH 


1240  GCT 
SEA   SW  3 
57 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

6,62 

31.55 

24.78 

.578 

0.55 

.00 

9 

5 

6.54 

31.55 

24.79 

.635 

0.53 

•  00 

10 

10 

5.08 

31.62 

25.01 

.703 

C.53 

.00 

4 

15 

4.40 

31.69 

25.14 

.675 

0.55 

.00 

11 

20 

4.08 

31.71 

25.19 

.780 

0.57 

.00 

10 

30 

4.01 

3^.71 

25.20 

.713 

0.63 

.00 

10 

40 

3.98 

31.69 

25.18 

.693 

0.50 

•  00 

9 

50 

3.97 

31.71 

25.2n 

.736 

0.60 

.00 

15 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

l&b 

AD 

0 

6.62 

31.55 

24.78 

317.9 

.000 

10 

5.08 

31.62 

25.01 

295.4 

.031 

20 

4.08 

31.71 

25.19 

278.8 

.060 

30 

4.01 

31.71 

25.20 

278,2 

.088 

50 

3.97 

31.71 

25.20 

278,0 

.144 

79 


STATION  1*5 


57-19  N   159-50  W 

WEATHER    0  Z      PAR  30.01 

TEMPERATURE    DRY  46    WET  *6 


1ft  JUL  1939 
WIND   SW  3 

DEPTH 


1425  GCT 
SEA   SW  3 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

6.61 

3!. 64 

24.85 

.682 

0.55 

.00 

8 

5 

6.56 

31.64 

24.86 

.682 

0.53 

.00 

10 

10 

6.57 

.633 

0.47 

.00 

10 

15 

5.79 

31.65 

24.96 

.635 

0.60 

.00 

10 

20 

4-74 

31.67 

25.09 

.672 

0.45 

.00 

9 

30 

4.52 

31.69 

25.13 

.672 

0.63 

.00 

10 

40 

4.45 

31.69 

25.14 

.664 

0.55 

.00 

11 

50 

4.43 

31.69 

25.14 

0.57 

.00 

13 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

lO^A 

AD 

0 

6.61 

31.64 

24.85 

311.0 

.000 

10 

6,57 

31.64 

24.86 

310.0 

.031 

20 

4.74 

31.67 

25. OP 

288.2 

.060 

30 

4.52 

31.69 

25.13 

284.6 

.089 

50 

4.43 

31.69 

25.14 
STATION 

283.9 
146 

.146 

57-06  N 

159-42 

W 

14  JUL  1939 

1625 

GCT 

WEATHER 

0  Z 

BAR  30.01 

WIND  WSW  3 

SEA   SW  3 

TEMPERATURE    DRY  47 

WET  47 

DEPTH 

58 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.45 

31,42 

24,57 

.667 

0.37 

•  00 

10 

5 

7.41 

31.44 

24.59 

.590 

0.55 

.00 

10 

10 

7.38 

31.46 

24.61 

.597 

0.55 

.00 

8 

15 

5.29 

31.67 

25.03 

.715 

0.57 

•  00 

7 

20 

4.74 

31.69 

25.11 

.685 

0.63 

.00 

8 

30 

4.74 

31.71 

25.1? 

.704 

0.75 

.00 

10 

40 

4.66 

3^.71 

25.13 

.679 

0.77 

.00 

10 

50 

4-64 

31.71 

25.13 

.692 

0.77 

.00 

16 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

10'  6 

AD 

0 

7.45 

31.42 

24.57 

338.0 

.000 

10 

7.38 

31.46 

24.61 

334,2 

.034 

20 

4.74 

31.69 

25.11 

286.7 

.065 

30 

4.74 

31.71 

25.12 

285.3 

.094 

50 

4.64 

31.71 

25.13 

284.4 

.151 

80 


STATION  147 


56-56  N   159-30  W 

WEATHER    0  Z      "AR  30.01 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  47 


14  JUL  1939 
WIND   SW  3 

DEPTH 


1822  GCT 
SEA   SW  3 
39 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.87 

31.00 

24*18 

.625 

0.47 

,00 

10 

5 

7.87 

31.08 

24,24 

.679 

0,37 

*00 

9 

10 

5.77 

31.4* 

24,79 

.678 

0.67 

,00 

10 

15 

5.51 

31.47 

24.85 

.652 

0.63 

•  00 

11 

20 

5.42 

31.47 

24,86 

.652 

0.60 

•  00 

14 

30 

5.44 

31.47 

24,86 

.663 

0.57 

,00 

13 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10=^6 

AD 

0 

7.87 

31.00 

24,18 

374,9 

.000 

10 

5.77 

31.44 

24,79 

316,3 

.035 

20 

5.42 

31.47 

24,86 

310,3 

.066 

30 

5.44 

31.47 

24,86 

310,6 

.097 

STATION  148 


56-44  N   159-22  W 

WEATHER    C  Z      BAR  30.00 
TEMPERATURE    DRY  48    WET  47 


14  JUL  1939 
WIND  WSW  3 

DEPTH 


2012  GCT 

SEA   SW  2 
26 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.74 

3'^.  35 

23.39 

.619 

0.43 

•  00 

10 

5 

8.53 

30.37 

23,59 

.623 

0.45 

,00 

10 

10 

8.43 

30.44 

23,66 

.629 

0.50 

,00 

10 

15 

8.01 

30.59 

23^84 

.622 

0.37 

,00 

10 

20 

7.93 

3^.72 

23^95 

.640 

0.47 

•  00 

11 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9.74 

30,35 

23^39 

449,9 

.000 

10 

8.43 

30.44 

23,66 

424,3 

.044 

20 

7.93 

30.72 

23,95 

396,8 

.085 

81 


STATION  149 


56-46  N   159-06  W 

WEATHER      0      BAR  30.04 

TEMPERATURE    DRY  49    WET  47 


14  JUL  1939 
WIND  WSW  2 

DEPTH 


2215  GCT 

SEA   SW  2 
16 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.55 

30.37 

23.44 

.632 

0.63 

.00 

16 

5 

9.06 

30.39 

23.53 

.635 

0.45 

.00 

15 

10 

8.87 

30.46 

23.61 

.642 

0.30 

•  00 

14 

13 

8.78 

30.46 

23.63 

.658 

0*53 

•  00 

16 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9.55 

30.37 

23.44 

445.5 

.000 

10 

8.87 

30.46 

23.61 

429.0 

.044 

STATION  150 


56-52  N   159-11  W 

WEATHER      C      BAR  30.00 

TEMPERATURE    DRY  49    WET  48 


14  JUL  1939 
WIND  WSW  2 

DEPTH 


2328  GCT 
SEA   SW  2 
31 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.43 

30.68 

23.85 

.678 

0.53 

.00 

13 

5 

8.43 

30.70 

23«86 

.662 

0,55 

.00 

13 

10 

8.15 

30.81 

23.99 

.682 

0.50 

.00 

12 

15 

8.01 

30.84 

24,03 

.705 

0.33 

•  00 

12 

20 

7.99 

30.88 

24.07 

.702 

0.43 

.00 

12 

25 

8.01 

30,88 

24,07 

.697 

0.45 

.00 

11 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.43 

30.68 

23,85 

406.3 

.000 

10 

8.15 

30.81 

23.99 

392.9 

.040 

20 

7.99 

30.88 

24.07 

385.7 

.079 

82 


STATION 

151 

57-00  N 

159-18 

W 

15  JUL  1939 

0130 

OCT 

WEATHEP 

C 

BAR  30.02 

WIND  WSW  2 

SEA 

W  1 

TEMPERATURE    DRY  49 

WET  48 

DEPTH 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.17 

31.00 

24.14 

•  652 

0.43 

•  00 

10 

5 

7.91 

31.04 

24.20 

•  631 

0.35 

.00 

10 

10 

7.64 

3^.02 

24.23 

.676 

©•35 

•  00 

10 

15 

7.35 

31.08 

24.31 

.647 

0.33 

•  00 

10 

20 

6.75 

31.13 

24.43 

.684 

0*55 

•  00 

10 

30 

6.51 

31.27 

24.57 

.672 

0.47 

•  00 

11 

40 

6.41 

31.27 

24.58 

.684 

0.47 

.00 

10 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

10^6 

AD 

0 

8.17 

31.00 

24.14 

378.9 

.000 

10 

7.64 

31.02 

24.23 

370.5 

.037 

20 

6.75 

31.13 

24.43 

351.1 

.073 

30 

6,51 

31.27 

24.57 

337.8 

.107 

STATION  152 


57-08  N   159-25  W 

WEATHER      C      BAR  30.00 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  47 


15  JUL  1939 
WIND  WSW-1 

DEPTH 


0335  GCT 
SEA  WSW  1 
54 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

6.87 

31.44 

24^66 

.632 

0.53 

•  00 

8 

5 

6.30 

31.55 

24^82 

.702 

0.57 

•  00 

9 

10 

6.02 

31.46 

24^78 

.693 

0.65 

.00 

6 

15 

5.59 

31.49 

24^85 

.689 

0.35 

•  00 

10 

20 

5.41 

31.51 

24.89 

.688 

0^45 

.00 

7 

30 

5.30 

31.51 

24.90 

.697 

0.53 

.00 

9 

40 

5.24 

31.51 

24.91 

.693 

0.57 

•  00 

9 

50 

5.24 

31.51 

24.91 

.695 

0.40 

.00 

10 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

lo^a 

AD 

0 

6.87 

31.44 

24.66 

329.2 

.000 

10 

6.02 

31.46 

24.78 

317.7 

.032 

20 

5.41 

31.51 

24.89 

307.2 

.063 

30 

5.30 

3U51 

24.90 

306.1 

.094 

50 

5.24 

31.51 

24.91 

305.7 

.155 

83 


STATIO^     153 

57-18    N       159-35    W  15    JUL    1939  05?0    GCT 

WEATHE"  C  nAf?    29.97  WIND    WSW    1  ^E4    WSW    1 

TEMPER'iTiJ9E         DRY    ^7         WET    47  DEPTH       56 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      "^AL      SIG-T      OXY       PH05      NIT     SI' 


0 

7.35 

3". 53 

23.88 

.626 

0.57 

.00 

10 

5 

6.38 

3!. 35 

24.65 

.678 

0.50 

.00 

12 

10 

5.91 

3]. 42 

24.76 

.658 

0.53 

.00 

10 

15 

5.16 

31.47 

24,89 

.744 

0.57 

.00 

\  \ 

20 

4.77 

31.51 

24.96 

.713 

0.57 

.00 

11 

30 

4-66 

3^.53 

24,99 

.716 

0.57 

.00 

14 

40 

4„61 

3^  .51 

24,98 

.720 

0.57 

.00 

1  3 

50 

4,61 

3!. 51 

24,98 

.694 

0.53 

.00 

15 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

'AL 

SIG-T 

10=  « 

AD 

0 

7-35 

3'^. 53 

23«88 

403,2 

.000 

10 

5,91 

31.42 

24.76 

319,4 

.036 

20 

4,77 

31.51 

24,96 

300.6 

.067 

30 

4  66 

3^.53 

24, 9Q 

298,0 

.097 

50 

4.61 

31.51 

24,98 

299,2 

.157 

» 


STATIC^'  154 

57-26  N   159-42  W  15  JUL  1939        0648  GCT 

WEATHER      0      PAR  29.97      WIND   CALM      SEA  WSW  1 
TEMPERATURE    DRY  47    WET  47  DEPTH   56 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      '^AL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 
0     7-66     3^.42     24,54     .556       0.53      .00      10 


5 

7-81 

31.51 

24,59 

.533 

0.55 

.00 

11 

10 

5  11 

31  .56 

24,96 

.616 

0.55 

.00 

0 

15 

3.92 

31.42 

24.97 

.608 

0.60 

.00 

1  T 

20 

3.87 

31  .44 

24,99 

.587 

0.53 

.00 

1  ? 

30 

3-88 

31.46 

25.01 

.546 

0.55 

.00 

10 

40 

3-85 

3:' .47 

25,07 

.591 

0.53 

.00 

10 

50 

3,84 

3T.47 

25.0? 

.621 

0.55 

.00 

11 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

EPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

10''"  6 

AD 

0 

7.66 

31.42 

24. 5A 

340,7 

.000 

10 

5.11 

31.56 

24.96 

300.2 

.032 

20 

3.87 

31  .44 

24.9° 

297,3 

.062 

30 

3.88 

31.46 

25.01 

295,9 

.092 

50 

3,84 

3^  .47 

25,0' 

294*9 

.151 

84 


STATIOM  155 

57-36  \   159-50  W  15  JUL  1939        0^06  GCT 

WEATHEf      0      "AP  29.97      WIND   5W  1      ^EA  WSW  1 
T'^MPER'Tl'PP    DRY  46    WET  46  DEPTH   5: 

OBSERVED  VALUES 

DPPTH     TEMP      c^L      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SI 
0     7-54     3^.08     24.29     .620       0.55      .00 


5 

7  41 

3'. 08 

24.31 

.646 

0.55 

.00 

9 

10 

7.06 

3^.08 

24.35 

.644 

0.57 

.00 

8 

15 

4-  10 

31.31 

24.87 

,709 

0.55 

.00 

10 

20 

3,05 

31  .40 

25.04 

.716 

0.55 

.00 

Q 

30 

3.55 

31.40 

24.99 

.649 

0.55 

.00 

11 

40 

3-57 

3^.40 

24.9'5 

.726 

C.57 

.00 

1 1 

45 

3  50 

3'  .40 

25. on 

.722 

0.57 

.00 

■•  0 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7.54 

31.08 

24.29 

364.6 

.000 

10 

7.06 

31.08 

24.35 

358.6 

.036 

20 

3.05 

31.40 

25.04 

293.4 

.069 

30 

3.55 

31.40 

24, 90 

297.5 

.099 

STATIOM  156 

57-44  N   159-59  •'  15  JUL  1939        1051  GCT 

WEATHER    0  D      «AR  29.97      WIND   SW  1      =EA  WSW  1 
TEMPERATURE    DRY  '-..6    WET  46  DEPTH   52 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      =^AL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

6-55 

31.17 

24,49 

.657 

0.45 

.00 

7 

5 

8,43 

31  .22 

24,54 

.654 

0.53 

.00 

6 

10 

3.96 

31  .29 

24.87 

.695 

0.60 

.00 

9 

15 

3.71 

31.35 

24.94 

.589 

0.53 

.00 

9 

20 

3.68 

31  .36 

24.95 

.585 

0.60 

.00 

10 

30 

3.70 

31.38 

24,96 

.589 

0.55 

.00 

10 

40 

31.40 

.670 

0.55 

.00 

1 1 

45 

3.70 

3^  .40 

24.98 

.669 

0.63 

.00 

10 

IN 

TERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

<^AL 

SIG-T 

lO*"* 

AD 

0 

6  55 

3"'. 17 

24,40 

345,5 

.0-^0 

10 

3.96 

31.29 

24,87 

309,4 

.033 

20 

3-68 

3^.36 

24.9': 

301,6 

.064 

30 

3.70 

31.38 

24.96 

300.3 

.094 

85 


STATIO^•    157 


57-54    N 


160-06    W 

C 
'RF  DRY 


BAR 
46 


29.96 
WET    46 


15  JUL  1939 
WIND  WSW  2 

DEPTH 


1230  GCT 
^EA    W  1 
5? 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

<^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

7.60 

3f".07 

23. 4P 

.611 

0.35 

5 

7,56 

3-^.25 

23.63 

.606 

0.35 

10 

3,98 

31.31 

24.88 

.647 

0.35 

15 

3.82 

31.36 

24.94 

.661 

0.37 

20 

3.74 

31.36 

24.94 

.634 

0.35 

30 

3.73 

3^  .40 

24,9b 

.626 

0.33 

40 

3^.42 

.619 

0.40 

45 

3.68 

31.42 

25. or 

.668 

0.50 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

10=8 

AD 

0 

7-60 

3^.07 

23.40 

440.8 

.000 

10 

3.98 

3^31 

24.88 

308,0 

.037 

20 

3.74 

31.36 

24.94 

302,2 

.068 

30 

3.73 

31.40 

24.98 

299,1 

.098 

NIT 


5IL 
10 
12 
11 
14 
13 
12 
11 
15 


STATIOv  158 


58-03  N   160-14  W 

WEATHER      C      PAR  29.94 

TEMPER-^TL'RE    DRY  ^6    WET  46 


15  JUL  1939 
WIND    W  4 

DEPTH 


1420  GCT 
SEA    W  2 
42 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

7-55 

29.87 

23,34 

.614 

0.33 

5 

7-54 

29.87 

23,34 

.613 

0.35 

10 

6  =  86 

3'". 03 

23. 5S 

.624 

0.33 

15 

4,54 

3 '.91 

24,51 

.637 

0.30 

20 

4  07 

31.17 

24,76 

.642 

0.60 

30 

4.06 

3'  .18 

24.77 

.650 

0.55 

35 

4-01 

31.18 

24.78 

.647 

0.35 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

D^PTH 

TEMP 

'AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7.55 

29.87 

23,34 

455,1 

.000 

10 

6.88 

30.03 

23,55 

434,9 

.044 

20 

4.07 

31.17 

24,76 

319,5 

.082 

30 

4.06 

31.18 

24,77 

318,7 

.114 

NIT 


SIL 
1] 
10 
11 

14 

11 
11 
15 


86 


STATION  159 

59-15  N   160-26  W  15  JUL  1939        1600  GCT 

WFATHEf     PC      PAP  29.95      WIND   NW  5      SEA    W  2 
jrMPER'^T'JRE    DRv  ^^8    WET  47  DEPTH   27 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      =AL      SI6-T      OXY       PHOS      NIT     S IL 
0     7,79     29.70     23.17     .593       0.33  8 

9 
10 
11 
11 
10 


5 

7.74 

29.76 

23.23 

.523 

0.33 

10 

6.49 

3-^.26 

23.78 

.537 

0.35 

15 

5.96 

3'^. 46 

24.00 

.612 

0.37 

20 

5.96 

3'^. 46 

24,00 

.611 

0.37 

24 

5.95 

3'  .46 

24.00 

.607 

0.43 

IN'TE 

RPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

T^^MP 

^4L 

SIG-T 

10'^  6 

AD 

0 

7-79 

29.70 

23.17 

470.9 

.000 

10 

6,49 

3''.26 

23.78 

413.1 

.044 

20 

5  96 

3'. 46 

24.00 

392.1 

.084 

STATION  160 

59-21  N   160-30  W                15  JUL  1939  1748  GCT 

WPATHER     PC      =A5  29.95      WIND   NW  5  SEA   NW  2 

TEMPER  ■TL'Rt    ORv  50    WET  49           DEPTH  16 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      fAL      SIG-T      OXY  PHOS      NIT     SIL 

0     9.93     28.82     22.17     .578  0.35      .00      12 

5     9,92     23.84     22.19     .585  0.35      .00      10 

10     9,81     28.96     22.3?     ,572  0,33      .00      10 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH            T=:*^P               "^AL               SIG-T               10^6  AO 

0            9.93             28.32             22.17            566.4  .000 

10            9,81             28.96            22.30             554,4  .056 


87 


STATION  161 

56-27  N   160-10  W  22  JUL  1939        1930  GCT 

WFATHE"      0      =^AR  29.80      WIND   CALM      SEA    W  2 
TFf^PER'TURF    DRY  51    WET  50  DEPTH   13 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH  T^MP  ^AL  SIG-T  OXY  PHOS      NIT  5IL 

0  9.20  3'*'. 62  23.69  .601  .00  14 

5  8.98  3-^.77  23.84  -.609  .00  13 

10  8,93  3^.82  23.88  .612  .00  1.2 

15  8,87  3".82  23.8°  .538  .00  l'~ 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      10''6      AD 
0     9.20     3'^. 62     23.6-?     421.8      .000 
10     8.93     30.82     23.88     403.1      .041 


STATION  162 

56-35  N   160-18  W  22  JUL  1939        2235  GCT 

WEATHER      0      p-AP  29.79      WIND  SEA    W  2 

TEMPERATURE    DRY  53    WET  52  DEPTH   51 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      =AL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SI 
0     8.85     31.38     24.33     .638 
5     8-54     31.40     24,40     .644 


10 

8,34 

31.40 

24.42 

.646 

15 

7,83 

3:.  46 

24.54 

.648 

20 

6,14 

31  .60 

24,8? 

.657 

30 

5,71 

3  ^-.67 

24.98 

.646 

40 

5  .44 

31  .74 

25.07 

.646 

45 

3,41 

3'  .73 

25.27 

.614 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

<^AL 

SIG-T 

lo^'e 

AD 

0 

8.85 

31.38 

24.33 

360.2 

.000 

10 

8.34 

31.40 

24,47 

3  51.6 

.036 

.00 

13 

.00 

1 1 

.00 

11 

.04 

1  ? 

.08 

1  "3 

.07 

1'+ 

.07 

1'' 

.06 

1  ? 

20     6,14     31.60     24.89     308.7      .069 
30     5-71     31.67     24.98     293.6      .099 


88 


STATIO^'  163 


56-43  iM   160-?i  W  23  JUL  1939 

Wf^ATHE"      C      "A''  7q.77      WIND   SW  ^ 
TAMPER  iTURE    DRV  50    VjET  50  DEPTH 


0203  GCT 
'^EA    W  2 
63 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

-^AL 

SIG-T 

OXY 

0 

7.82 

31.51 

24. 5Q 

.646 

5 

7,72 

31.51 

24. 6r 

.617 

10 

7.73 

3^.51 

24.60 

.553 

15 

6.41 

31.58 

2  4.8-^ 

.657 

2C 

5.24 

3  1  ,  7  z, 

2  5.0° 

.562 

30 

5,18 

3'  .76 

25. 1^ 

.646 

40 

5.13 

31  .7fl 

2  5  .  1  '4 

.64  7 

50 

5     13 

3^.80 

2  5.15 

.645 

PHOS 


"PTH 
0 
10 
20 
30 
50 


INTEPPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


TEVP 
7.82 
7,73 
5  24 
5  ,18 
5.13 


"  AL 
31  .51 

31.51 

3'  .74 
31.78 
31  .80 


SIG-T 
24.59 
24.6-- 
25. 0° 
25.13 
25.15 


lO^fi 
336.2 
335.1 
2  8  °  ,  1 
284,6 
2  82.7 


AD 
.000 
.034 
.065 
.0°4 
.151 


NIT 
.00 
.00 
.00 
.00 
.0'' 
.0^ 

.06 


SI 


9 
a 
7 
~t 

a 

10 
10 

1  ri 


STATION'    164 


56-52    N       160-34    W 

WEATHE-  C  ^AP    20.76 

jrMPFR.:T'ip^  DRV    50  WET    49 


23  JUL  1939 
WIND   SW  2 

DEPTH 


0428  GCT 

EA    W  2 


69 


OBSERVED  VALUES 


TH 

TPMP 

'AL 

SIG-T 

OXY 

0 

8.67 

?■  .69 

24.6- 

.622 

5 

8^62 

31  .73 

2i'*ti-- 

.637 

10 

8-55 

31.73 

24.6'^ 

.638 

15 

6-39 

3^  .76 

24.97 

.636 

20 

3-97 

31  .85 

25.31 

.664 

30 

3.65 

3'  .89 

25.37 

.657 

40 

3.56 

31.91 

2  5  .  3  Q 

.660 

50 

31  .91 

.663 

60 

3.55 

31  .91 

2  5.4" 

.667 

PHOS 


NIT 

SII. 

.00 

0 

.00 

/^ 

.00 

■X 

.00 

4 

.12 

c 

.14 

1  '■•■ 

.14 

11 

.14 

i:-: 

JMTEPPOLATFD  AND  COMPUTED  VALUES 


PTH 

TC|^p 

■^AL 

s;g-t 

10^6 

AD 

n 

8    67 

31  .69 

24,6'^ 

334,5 

.000 

1'^ 

8. 55 

31  .73 

24. 6-=^ 

3  3  '"^  •  0 

.033 

20 

3.97 

31.85 

25.31 

267,3 

.'-63 

30 

3-65 

3"  .89 

25.37 

2  6^.4 

.089 

50 

3    55 

31  .91 

25.4- 

259.1 

,1^1 

89 


STATIOM  165 

57-01  N   ]60-39  W  23  JUL  193°        0630  GCT 

W^ATHEO      0      "^^R  29.75      WIND   SW  2      «-EA   SW  2 
TEMPERATURE    DRY  49    WET  49  DEPTH   64 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      'AL      SIG-t      OXY       PHOS 


0 

7.13 

31.80 

24.91 

.655 

5 

7.00 

3^  .82 

24,9^ 

.673 

10 

5,55 

31.87 

25.16 

.672 

15 

3,80 

3^.92 

25. 3R 

.666 

20 

3-67 

3^  .92 

25.30 

.650 

30 

3.55 

3'  .92 

25.41 

.645 

40 

3-50 

3''  .92 

25.41 

.664 

50 

3-48 

3'   .92 

25.41 

.642 

58 

3,47 

31  .94 

25.4? 

.660 

NIT 

SIL 

.0? 

1  1 

.00 

10 

.00 

10 

.OB 

1? 

.08 

1] 

.-^B 

\  1 

»n<^ 

1? 

.09 

1^ 

.OQ 

12 

IMTEPPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7,13 

31.80 

24.91 

305.5 

.000 

10 

5.55 

3'. 87 

25.16 

281.6 

.029 

20 

3  67 

3^  .92 

25. 3Q 

259.3 

.056 

30 

3.55 

31.92 

25.41 

258.3 

.032 

50 

3.48 

31  .92 

2  5.41 

257,7 

.134 

STATIC-i  166 

57-10  N   160-48  W  23  JUL  1939        0840  GCT 

WEATHER      0      "'AP  29.76      WIND   SW  4      .'-EA  WSW  2 
TEMPERATURE    DPY  49    WET  49  DEP^H   68 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      ^AL      SIG-T      OXY       PHOS 
0     6-85     31.85     24. 9B     .661 


5 

6.79 

31  .85 

24.90 

.629 

10 

6,76 

31.85 

25. O'- 

.655 

15 

5,66 

3"  .85 

25.1' 

.666 

20 

5.61 

31.92 

25. 10 

.634 

30 

3.36 

3'  .94 

25.44 

.664 

40 

3.32 

3'. 94 

25.44 

.645 

50 

3-:.  30 

31  .96 

25.46 

.666 

60 

3.33 

31  .96 

25.46 

.645 

INTE 

RPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

■■AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

6.85 

31.85 

24.98 

298.3 

.000 

10 

6,76 

3'  .85 

2  5.0^ 

297,3 

.030 

20 

5-61 

31.92 

25.19 

278.6 

.059 

30 

3.36 

31  .94 

25.44 

255,1 

.CS6 

50 

3.30 

31.96 

25.46 

253,2 

.137 

NIT 

SIL 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

2-' 

.0^ 

10 

.07 

1    '^ 

.08 

11 

.03 

11 

.0? 

i:' 

90 


«TATIO\^  167 

57-18  N   160-55  '>•  ?3  JUL  193«5        1100  6CT 

WFATHE'      0      "^AS  29.74      WIND  ESE  2      <^EA  WSW  2 
T'=^mPER''T;PE    dry  -^7    WET  47  DEPTH   65 

OFSERVED  VALUES 

D'^PTH     TEMP      cAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 
0  6>79     3^.82     24.97     .632 


5 

6,75 

3^.80 

24.96 

.643 

10 

6.76 

3-. 80 

24.96 

.656 

!5 

5.92 

3'. 80 

25.06 

.648 

2n 

5-36 

3^  .30 

25.1^ 

.657 

30 

3.39 

31.87 

25. 3« 

.656 

40 

3-34 

3^  .99 

25.4-^ 

.667 

50 

3,32 

3^.89 

2  5.4'^ 

.664 

60 

3-31 

3-  .89 

25.4- 

.658 

.00 

11 

.00 

10 

.00 

10 

.00 

11 

.0? 

12 

.04 

14 

.0^ 

1- 

.06 

n 

.06 

1^ 

INTEPPCLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TFMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

6  79 

31.92 

24.9-' 

299,8 

.O'^O 

10 

6  76 

3^.80 

24,96 

301.0 

.030 

2  0 

5-36 

3''  .80 

25,1^ 

284,9 

.059 

30     3  30     3". 87     25. 3P     26^.7      .096 
50     3.-3?     31.39     25.4-^     258,6      ,1?8 


STATION  168 

57-28  \'   161-03  '••  23  JUL  1939        1319  GCT 

WFATHE^    0  R      -AR  29.71      WIND   SE  2      '^EA   SW  2 
JUMPER  •TUP'="    DR^  --7    WET  47  DEPTH   6^ 

OBSERVED  VALUES 

Di^PTH     T-^D      ^AL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     5l! 


Q 

6.7? 

31.67 

24,86 

.486 

5 

6.66 

3^.71 

24.9^ 

.508 

10 

6-58 

3^.71 

24.91 

.632 

15 

5,97 

31  .73 

25.0-^ 

.648 

20 

5  05 

3^  .74 

25,11 

.648 

30 

3.07 

3^.82 

25.37 

.664 

40 

3.06 

3'  .82 

25.37 

.678 

50 

3.04 

3^.  .83 

25.3? 

.677 

.00 

]  r 

.00 

9 

.00 

8 

.00 

0 

.00 

9 

.01 

11 

.01 

11 

.0  1 

1? 

IMTE^POLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

jcvp 

'AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

6  .72 

31  .67 

24,86 

310.1 

.000 

1  0 

6.58 

31.71 

24.91 

305.5 

.031 

20 

5>05 

31  .74 

2  5.11 

286.1 

.061 

30 

3.07 

31  .82 

25.37 

261.8 

.088 

50 

3,04 

31.83 

25.33 

260.8 

.140 

91 


STATIC'''  169 


57-37  N   161-12  W 
WEATHER  0  R  y 
TFMPER'T'JPE    DRY 


46 


29.71 

WET  46 


23  JUL 
WIND 


1939 
SE  2 
DEPTH 


1532  GCT 
SEA   SW  2 
55 


OPSERVEO  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

rAL 

SI6~T 

OXY 

PHOS 

NIT 

£IL 

0 

6.72 

33.51 

24.73 

.625 

.00 

6 

5 

6.70 

3?. 53 

24«75 

.621 

.00 

7 

10 

6.7i^ 

3^.53 

24.75 

.529 

.00 

7 

15 

6-26 

3  1.  .  5  5 

24.8:' 

.626 

.00 

6 

20 

3-37 

3^.71 

25.25 

.529 

.00 

5 

30 

3.02 

3^.71 

25.28 

.660 

.00 

7 

40 

2o97 

3^.73 

25.3^ 

.663 

.00 

7 

50 

2.95 

3^.73 

25.31 

.664 

.00 

7 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SI6-T 

10^6 

AD 

0 

6,72 

3^.51 

24,73 

322.1 

.000 

10 

6.74 

3'  .53 

24.75 

320,9 

.032 

20 

3,37 

3^.71 

25.25 

272.5 

.062 

30 

3.02 

31.71 

25. 2R 

269.7 

.089 

50 

2,95 

3^.73 

25.31 

267.7 

.143 

STATION  170 


57-46  N 

161-20 

W 

23 

JUL  1939 

1745 

GCT 

WEATHE" 

0  F 

<^fi.1    29. 

70      WIND   SE  2 

SEA   SW  2 

Tf^MPER^. 

TURE 

DRY  4  7 

WE 

T  47 

DEPTH 

47 

OBS 

ERVEO  VAl 

.UES 

DEPTH 

TEMP 

"^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

0 

5,14 

31.38 

24.87 

.638 

.00 

5 

5,14 

31.42 

24.85 

.623 

.00 

10 

4.20 

31.44 

24.96 

.617 

.00 

15 

4,  10 

31.44 

24.97 

.635 

.00 

20 

4.07 

31.4«t 

24.9a 

.614 

,00 

30 

3,85 

31  .47 

25.0;' 

.532 

,00 

40 

3.70 

31.49 

25.05 

.640 

,00 

INTEPPOLATt 

:d 

AND  COMPUTED  VALUES 

DPPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

5.14 

3'  .38 

24.87 

314,0 

.000 

10 

4,20 

31.44 

24.96 

300.2 

.031 

20 

4.07 

31.44 

24, 9R 

299.1 

.061 

30 

3.85 

3:"  .47 

25.02 

294.9 

.091 

SIL 
■i 

3 

3 
3 
2 
4 
3 


92 


STATION!  171 


57-56  N   161-28  K' 

V^ATHE''      0      "AS?  29.73 

TEMPERATURE    DRY  kl         WET  47 


24  JUL  1939 
WIND   SW  2 

DEPTH 


0008  GCT 
SEA   SW  2 


51 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

«AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

6.43 

3-. 97 

24.35 

.613 

5 

5.99 

3'  .99 

24.41 

•  621 

in 

5,03 

3^  .11 

24.6^ 

.623 

15 

4.64 

31.15 

24. 6o 

.624 

20 

4,60 

3^.15 

24.60 

.616 

30 

4.61 

3%15 

24,60 

.617 

40 

4-56 

3^  .18 

24.72 

.620 

45 

4.53 

31.15 

24.7'* 

.620 

INTERPOLATED 

AND    COMPUTED    VALUES 

DFPTH 

TEMP 

=^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

6->43 

3-1.97 

24.35 

359.0 

.000 

10 

5.03 

3  ]  .  1 1 

24.62 

333.2 

.035 

20 

4-60 

3^  .15 

24. 6o 

326.0 

.068 

30 

4.61 

31.15 

24.69 

326.1 

.101 

NIT 

.00 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.0'^- 
.00 


SIL 
8 
3 

8 
9 

10 
9 
9 

1  0 


STATION  172 


58-05  N   161-35  W  24  JUL  1939 

'/'FATHEf?      0      PAR  29.73      WIND   SW  2 
TEMPERATURE    DRY  47    WET  47  DEPTH 


0130  GCT 
SEA    W  2 
41 


OBSERVED  VALUES 


DFPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

7-77 

3'^. 41 

23.7-^ 

.594 

s: 

7.72 

3'-.41 

23.74 

.601 

10 

6,85 

30.57 

23.98 

.598 

20 

6.53 

3'^. 62 

24,06 

•  603 

30 

6.50 

30.64 

24.08 

.597 

36 

6.39 

30.66 

24,11 

.593 

INTERPOLATED 

AND    COMPUTED    VALUES 

DFPTH 

TEMP 

^■AL 

SIG-T 

10=6 

AD 

0 

7,77 

30.41 

23.73 

417,6 

.000 

10 

6.85 

30.57 

23,98 

394,1 

.041 

20 

6.53 

30,62 

24,06 

386.6 

.080 

30 

6.50 

30.64 

24,08 

384.9 

.119 

NIT 

SIL 

.00 

/l 

.00 

u 

.00 

5 

.00 

c 

.00 

6 

.00 

6 

93 


STATION  173 


53-1^  M   161-45  W 
WFATHEP    0  F 
jcypERtTDRE    DRY 


24  JUL  1939 

0358  6CT 

PAR 

29.74 

WIND  SSW  2 

SEA    W  2 

^6 

WET  46 

DEPTH 

39 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

■^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.66 

3'^. 35 

23.70 

.583 

.00 

12 

5 

7.64 

3'^. 37 

23.72 

.607 

.00 

9 

10 

7-67 

3^^.37 

23.71 

.586 

.00 

10 

15 

7-61 

3^-. 37 

23.77 

.598 

.00 

9 

20 

7.62 

3^^.37 

23.77 

.594 

.00 

8 

30 

7.14 

3^.35 

23.77 

.584 

.00 

8 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

D-^^PTH 

T-MP 

•"AL 

SIG-T 

10^6 

AO 

0 

7  66 

3^^.35 

23.70 

420.6 

.000 

10 

7.67 

3"'.37 

23.71 

419.4 

.042 

20 

7  62 

3-^.37 

23.7? 

418,9 

.084 

30 

7  14 

3'.  35 

23.77 

414.4 

.126 

STATION  174 


5= -2  3  M   161-51  W 

V^ATHE"      0      "^A"  29.73 

jr^pcR.  jijRP    PRY  '-6    WET  46 


24  JUL  1939 
WIND  SSW  3 

DEPTH 


0610  GCT 
SEA   SW  2 
33 


OP  SERVED  VALUES 


DFPTH 

J  I-  M  D 

■ai 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

n 

8.66 

?.'-', 85 

2  3.17 

.591 

b 

8  63 

2^^.81 

23.14 

.573 

10 

9  53 

2^,96 

23.27 

.583 

15 

B  •>? 

3^. ^3 

23.36 

.589 

7  0 

B  15 

3". 16 

23.^0 

.601 

25 

7,99 

3'". 28 

23.60 

.594 

I'v 

TERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

D'^oTH 

jrMP 

■■AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

ft. 66 

2^.85 

2  3  .  1  -' 

471.4 

.000 

\r. 

8  53 

2^.96 

23.27 

461.5 

.047 

2  0 

8  -  I  5 

3-^.16 

23. 4P 

441  .5 

.092 

NIT 

SIL 

.00 

3 

.01 

3 

.0! 

•J 

.0? 

3 

.0^ 

•3 

.02 

94 


5TATI0M  175 

58-35  N   162-00  W  24  JUL  1939        0800  GCT 

WFATHER      0      ^'A"  29.75      WIND   SW  5      SEA   SW  3 
TEMPERATURE    DRY  ^8    WET  48  DEPTH 

OBSERVED  VALUES 


DFPTH 
r 

10 
15 
?0 
30 


T-yp 

9.27 
8.-60 
8.27 

e-^io 

7.96 


"AL 
29.58 
2'=. 94 
3". 17 
3". 28 
3". 35 
3  ".39 


SIG-T 
22.87 
23.25 
23.47 
23. 5P 
23.6'^ 
23.69 


OXY 
,580 
,584 
,594 
,598 
,592 
,594 


PHOS 


NIT 

SIL 

.00 

rt 

.00 

1 

.00 

•5 

.00 

c 

.00 

4 

.00 

4 

INTERPOLATED    AND    COMPUTED    VALUES 


DEPTH 

0 

10 

20 

30 


TEi^P 
9.27 
8.27 
8.01 
7.96 


=  AL 
29.58 
3'^. 17 
30.35 
3-. 39 


SIG-T 
22.87 
23.47 
23.6"; 
23. 6o 


.1056 
500.2 
442.3 
425,5 
421.9 


AD 
.000 
.047 
.O'^O 
.132 


•STATION'  176 


57-44  N   157-47  W  25  JUL  1939 

WEATHER      0      °A0  20.92      WIND    W  3 
Tf-'MPER.'TURE    DRY  51    WET  50  DEPTH 


0243  GCT 

SEA   SW  1 
15 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

0 

5 

10 


TEMP 
10.56 
10.54 
10.58 


'•AL 
28.98 
28.96 
28.96 


SIG-T 
22. 2n 
22.18 
22.18 


OXY 
.555 
.556 
.559 


PHOS 


NTT 
.03 
.03 
.03 


SIL 
11 
10 
10 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

C 

10 


TEMP 
TO  56 
10-58 


^AL 
28.98 
28,96 


SIG-T 
22.2'^ 
22.1? 


10^6 
564,2 
566,2 


.000 
.057 
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STATION  177 


57-54  N   157-47  W  25  JUL  1939 

WEATHE!?      0      OAR  29.91      WIND    W  2 
TEMPERATURE    DRY  51    WET  50  DEPTH 


0415  GCT 
?EA   SV  1 
19 


OB'^ERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHCS 

0 

10.83 

28.98 

22.15 

.558 

5 

10.82 

28.98 

22.15 

.435 

10 

10.85 

28.98 

22.15 

.512 

14 

29.02 

.559 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AO 

0 

10.83 

28.98 

22*15 

568.5 

.000 

10 

10.85 

28,98 

22.15 

568.5 

.057 

NIT 

SIL 

.00 

4 

.00 

4 

.00 

3 

•  00 

5 

STATIOr'  178 


58-04  N   157-46  W 

WEATHER    C  M      RAR  29.91 

TEMPERATURE    DRY  51    WET  50 


25  JUL  1939 
WIND    W  2 

DEPTH 


0600  GCT 
SEA   SW  1 
20 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

0 

5 

10 

15 


TEMP 
10,95 
10-95 
11.00 
10.93 


•"AL 
28.77 
28.77 
28.71 
28.73 


SIG-T 
21.97 
21.97 
21.91 
21.94 


OXY 
.556 
.554 
.555 
.559 


PHOS 


NIT 

SIL 

.00 

10 

.00 

IC 

.00 

8 

.00 

7 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

0 

10 


TEMP 
10.95 
11.00 


SAL 
28.77 
28.71 


SIG-T 
21.97 
21.9! 


lo^e 

586,0 
591.4 


AD 
.000 
.059 
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STATIOV  179 

58-13  N   157-44  W  25  JUL  1939        0726  GCT 

WEATHER    C  M      5AP  29.91      WIND    W  2      SEA   SW  1 
TtMPER-'-T'JRE    DRY  5i    wET  50  DEPTH   18 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

'"■AL 

5IG-T 

OXY 

PHOS 

0 

9.97 

29.13 

22.41 

.576 

5 

9.  93 

2^.13 

22.41 

.576 

IC 

9.91 

29.14 

22,4? 

.576 

I  5 

9,  70 

29,14 

22.4t 

.576 

INTERPOLATED 

AMD  COV 

iPUTED  VALUES 

D-^PTH 

TE^'P 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9.97 

29.13 

22.41 

544.0 

.000 

10 

9,91 

?«.14 

22.4? 

542.5 

.054 

NIT 

SIL 

.01 

5 

.01 

5 

•  02 

5 

.02 

8 

STATIOV  180 


58-22  H       157-44  W  25  JUL  1939 

WPfiTHER      C      °AP  2^<94      WIND    W  1 
T-MPE9ATUPF    DRY  ^8    WET  47  DEPTH 


0907  GCT 
SEA    W  1 
16 


OBSERVED  VALUES 


Di^PTH 

T^MD 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

10-68 

28.95 

22.15 

.544 

5 

10-66 

25.95 

22.16 

.546 

10 

10.68 

28.98 

22.18 

.546 

12 

10-62 

28.95 

22.1', 

»,546 

INT 

ERPCLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DFDTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

:o^6 

AD 

15 

1O-6B 

Z8.95 

22.15 

56e.4 

.000 

10 

10-68 

28.98 

22.18 

566.3 

.057 

NIT 

SIL 

.05 

9 

.05 

9 

.06 

10 

.07 

11 
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STATION'    181 


5n-22    N       157-4^    >'  25    JUL    1939 

WFATHE?  C  =A=>    29.96  WIND         W    1 

TENiPER'^TUPE         DRY    49         WET    48  DEPTH 


1004  GCT 
?.EA    W  1 
14 


QocERVED  VALUES 


D'PTH 

0 

5 

10 


TEMP 
■>  l.Cl 

10.99 
11-03 


"-AL 
28.89 
28.86 
28.87 


SIG-T 
22.0'^ 
22.0? 
2  2.03 


OXY 
.533 
.437 
.535 


PHOS 


NIT 

SIL 

.08 

9 

.0-- 

10 

.08 

11 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

0 

10 


TEMP 
11.01 

:  1 .03 


^AL 
28.89 
28.87 


SIG-T 
22.05 
22.0? 


10^6 
578.1 
580.0 


AD 
.000 
.058 


STATION  182 


58-22  N   157-44  W  25  JUL  1939 

WEATHE:^      C      bar  29.96      WIND    W  1 
T-MPERATURE    DRY  49    WET  48  DEPTH 


1109  GCT 
SEA    W  1 
13 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
5 

10 


TEMP 
■'1-20 
11.16 
11.20 


•^AL 
28.75 
28.77 
28.77 


SIG-T 
21.91 
21.93 
21.9? 


OXY 
.530 
.530 
.548 


PHOS 


NIT 

51  L 

.04 

13 

.04 

12 

.07 

12 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

0 

10 


TEMP 
11.20 
11-20 


SAL 
28.75 
28.77 


SIG-T 
21.91 
21.9? 


10^6 
591.5 
590.2 


AD 

.000 
.059 


98 


STATION  183 

S'^-aZ  N   157-44  W  25  JUL  1939        1203  6CT 

WEATHER      C      9AR  29.96      WIND    W  1      SEA    W  1 
TFMPER'T'jRE    DRY  50    WET  48  DEPTH   13 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TFyp 

"AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

n  56 

28.26 

21.47 

.522 

5 

11,50 

28.30 

21.51 

.539 

10 

11.53 

28.33 

21.53 

.534 

INTERPOLATED 

AND    COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

-AL 

SIG-T 

10^6 

AO 

0 

]  U56 

28,26 

21.47 

633.8 

.0-^0 

10 

n     53 

28.33 

21.5? 

628.2 

.063 

NIT  S I L 

.0°  13 

.09  14 

.08  13 


STATION  184 

5°-22  'N   157-44  W  25  JUL  1939        1317  OCT 

W"ATHE'=      C      ^A!?  2^.95      WIND   SW  1      "^EA   SW  1 
TEMPER/'TL'RE    DRY  '^O    WET  48  DEPTH   14 

OBSERVED  VALUES 

D^PTH  TEMP  -^AL  SIG-t  OXY  PHOS      NIT  SIL 

0  11-59  28. n8  21.3^  .533  .08  ■>  ? 

5  n.59  28.15  21.38  .547  .08  1' 

10  11.59  28.28  21.45^  .546  .06  13 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH     TEMP      EAL      SIG-T      10^6       AD 
0    11  59     28.08     21.33     647.6      .000 
10    ■I1-59     28.28     21.48     632.9      .064 


99 


STATION'  185 

58-20  N   158-0?  V  25  JUL  1939        1532  GCT 

Wf^ATHE'^      0      '='AC  29.9^      WIND  CALM      SEA   SW  1 

T'-'MPER'TURE    DR^  -^9    WET  48  DEPTH   23 


OBSERVED  VALUES 


D^PTH 

T'-'VIP 

'^AL 

SI6-T 

OXY 

n 

^0-47 

27.21 

2l^*8i^ 

.577 

5 

^C.47 

27.21 

20. Si 

.567 

10 

10  51 

27.23 

20.85 

.556 

15 

:  0-47 

27.25 

20.87 

.567 

20 

27.23 

.568 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VA 

DEPTH 

TFMP 

-■AL 

5IG-T 

10^6 

0 

1  0,47 

27.21 

20.84 

694,4 

10 

^0-51 

27.23 

20.85 

693.3 

20 

1  0  -^7 

27,23 

20.85 

693.3 

PHOS 


NIT 

SIL 

.00 

c: 

.00 

6 

.00 

6 

.00 

6 

.00 


AD 
.000 
.069 
.138 


STATIOv  186 

58-24  N   158-20  W  25  JUL  1939        1728  GCT 

WEATH59      0      PAR  29.94      WIND   CALM      SEA   SW  1 
Tc-MPER^'T'JRE    DRY  ^9  WET  48  DEPTH   25 

OBSERVED  VALUES 

DPPTH     T'^;MP      ^AL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

n-  06 

23.42 

17,31 

.586 

.03 

10 

5 

1  0-75 

24.02 

18,32 

.583 

.03 

10 

10 

10.72 

24,20 

18,47 

.586 

.0? 

10 

15 

10.70 

24.24 

18.50 

.586 

.0^ 

10 

20 

10.69 

24.24 

18. 5n 

.586 

.03 

11 

I^ 

TERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

■^al 

SIG-T 

10^  ft 

AD 

0 

1  1  06 

23.42 

17.81 

985.7 

.000 

16 

:0  72 

24.20 

18.47 

922.4 

.095 

20 

■■0-69 

2^.2^ 

18.5-^ 

919.1 

.187 

100 


STATIO-'  187 

5Q_28  M   158-36  W  25  JUL  1939        1910  GCT 

^rt^j^^r  0      °AR  29.93      WIND   CALM      "^EA   SW  1 

■I--ypfR.^T^lPt^    D^^V  ^9    WET  48  DEPTH   18 

OBSERVED  VALUES 

DcrpTH  TEMP  'AL  SIG-T  OXY  PHOS      NIT  5IL 

n  ]0-33  26. n4  19.95  .609  .00  5 

5  10.25  26. '^8  20.0f^  .597  .00  4 

10  10.2<t  26.24  20.1?  .597  .00  4 

15  10-16  26.40  20.26  .601  .00  4 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

Di^OTH  TEMP  -AL  SIG-T  10^6  AD 

0  ■:0-33  26.04  19.95  779.4  .000 

10  ^0-24  26.24  20.1?  763.2  .077 


statiom  188a 

58-18  n  158-28  w  25  jul  1939      2045  gct 

weathe"    0    pap  29.99    wind  calm    <^ea  sw  ■•. 
t»-:mperat'„irf   dr^  49   wet  49        depth  30 

observed  values 

dfpth    t'^mp    <-al    sig-t    oxy     phos 

0  10,92  24.33  18.5^  .588 

5  10  13  25.59  19.64  .590 

IC  9-92  25.90  19.9!  .589 

15  9  63  26.27  20.2^  .585 

20  26.40  .591 

25  26.47  .595 

IMTEPPCLArED  AND  COMPUTED  VALUES 

Df'PTH  TFMP  ^&L  SIG-T  10^6  AO 

0         10-92  2^.33  18.54  915.7  .000 

10  9,92  25.90  19. 9i  783.9  .085 


NIT 

riL 

.0-' 

6 

.02 

5 

.0? 

6 

,0-^ 

6 

.0? 

5 

.0? 

0 
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STATIO^'  188B 


5^-18  N 

158-28 

.1 

25  JUL  193Q 

2124 

GCT 

W'^ATME'^ 

0 

~  AP  ; 

)Q 

.99 

WIND   CALW 

^EA   S 

W  1 

TFMPFiiR/^T 

'jPP 

DR 

V  ag 

W 

ET  49 

DEPTH 

30 

0'=5SERVED  VALUES 

D^DTH 

T^^MP 

«AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

0 

1.0-54 

24.96 

19.08 

.594 

.0' 

5 

9 ,  94- 

25.72 

19.77 

.597 

,0? 

10 

9.88 

25.84 

19.87 

.588 

.0? 

15 

9.79 

25.90 

19.9^ 

.589 

.0? 

20 

9  82 

25.93 

19.95 

.590 

.02 

25 

q    79 

25.95 

19.97 

.589 

.02 

IMTERPOLATF 

0 

AND  COMPUTED  VALUES 

OFDTM 

T  t-  f/  p 

"-AL 

SlG-T 

10^6 

AD 

0 

^  0  ,54 

2^.96 

19.  OB 

863.0 

cOOO 

10 

9,ee 

25.84 

19.87 

787,8 

.083 

20 

9.82 

25.93 

19.95 

730.3 

.161 

SIL 
8 
4 
4 
4 
5 
5 


STATIOV  189 


5  8-10  H 
V/tATKE"' 


c 


ju-Mpc-R/>,  TDRF 


=^4''  29.99 


DRY  52 


WET  50 


25  JUL 
WIND 


1939 
CALM 


2303  GCT 
SEA   5W  1 


DEPTH   33 


0'?SERVED  VALUES 


DEPTH 

Tf.MP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

9-97 

27.05 

20.79 

.594 

5 

8  90 

28.12 

21.79 

.586 

10 

8-73 

28.31 

21.96 

.603 

15 

8  52 

28.51 

22.14 

.604 

20 

8-52 

28.60 

22.21 

25 

8  38 

28.86 

22.44 

.612 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TFMP 

-AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9  .97 

27.05 

20.79 

698.6 

.000 

10 

8  73 

28.31 

21.96 

587.3 

.064 

20 

8  5' 

28.60 

22.21 

562.9 

.122 

NIT 

SIL 

.00 

4 

.00 

3 

.00 

3 

.00 

■? 

.00 

3 

.00 

3 
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STATION  190 

58-01  N   158-10  W  26  JUL  1939        0045  GCT 

WFATHE''      C      «A:?  30.01      WIND   CAL^      <^Ek       SW  1 
TEMPERATURE    DRY  51    WET  49  DEPTH   33 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      --.AL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SI 


0 

8  59 

2^.43 

22.85 

.606 

5 

8  41 

29.43 

22.88 

.6'~'5 

10 

e  44 

29.43 

22.87 

.626 

15 

8-38 

2=5.49 

22.93 

.611 

20 

8  .37 

20.45 

22.9^ 

.612 

30 

8.  35 

29.47 

22.9:' 

.610 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

TH 

TEMP 

^>AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8^59 

?o.43 

22.85 

501.7 

.000 

10 

8  44 

29.43 

22.87 

499.8 

.050 

20 

8-37 

29.45 

22.90 

497.5 

.100 

30 

8.  35 

20.47 

22.9? 

495.8 

.150 

.00 

t; 

.00 

A 

.00 

6 

.00 

6 

.00 

7 

.00 

6 

STATION  191 

57-52  N   158-04  W  26  JUL  1939        0218  GCT 

WFATHE9      C      BAR  30.00      WIND  NNW  1      fEA  WSW  1 
TEMPERATURE    DRY  50    WET  48  DEPTH   28 

OBSERVED  VALUES 
Of^PTH     TEMP      ?AL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 
5 

O.90 
9.64 

29.79 
29.81 

22.93 
22.99 

.590 
.596 

.00 
.00 

4 
4 

10 
15 

9  62 
9.56 

29.83 
29.85 

23.01 

23.0? 

.595 
.595 

.00 
.00 

3 

3 

20 
25 

9  51 

29.87 
29.87 

23.06 

.595 
.585 

.00 
.00 

3 
2 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

'^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9,90 

29.79 

22.9^ 

493.9 

.000 

10 

9-62 

29.83 

23.01 

486.8 

.049 

20 

9  52 

29.87 

23.05 

482.5 

.097 
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STATION  192 

57-4^  N   157-55  W  26  JUL  1939        0^00  GCT 

y/c/^7HEP      C  OAP  29.97      W!ND   CALM      5EA  WSW  1 

TEMPERATURE    DRY  51    WET  49  DEPTH   22 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

'•■AL 

5IG-T 

oxv 

PHOS 

0 

10.31 

29.33 

22.51 

.569 

5 

10-00 

29.60 

22.77 

.569 

10 

10.01 

29.63 

22*79 

.570 

15 

9,97 

29.63 

22.8'^ 

.570 

!MTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

'AL 

SIG-' 

10^* 

AO 

0 

^0.31 

29.33 

22.51 

534.* 

.000 

10 

10.  01 

29.63 

22.79 

507.6 

.052 

NIT 

SIL 

.05 

11 

.00 

10 

.00 

10 

.00 

Q 

STATIONS  193 


57-26  N   158-00  W 
W^ATHE"      C 
TEMPERATURE    DRY 


■"AP 
51 


?9.97 
WET  50 


26  JUL 
WIND 


1939 
NE  I 
DEPTH 


0636  GCT 

•EA  WSW  1 


17 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

T'-'MP 

^  AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10..  79 

29.79 

22.79 

.404 

.00 

18 

5 

]  0  76 

2^.88 

22.8fc 

.516 

.00 

17 

10 

10  79 

29.83 

22.8? 

.522 

.00 

17 

14 

10,65 

29.85 

22.8b 

.51t 

.00 

IB 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 
0 

TEMP 
10.79 

^AL 
29.79 

SIG--T 

22.79 

10^6 
50T«8 

AO 
.000 

10 

10,79 

29.83 

22.82 

505.0 

.051 
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STATION  19A 

57-30  N   158-05  W  26  JUL  1939        0739  GCT 

WFATHE?      C      °AR  29.97      WIND   NE  1      SEA  WSW  1 
TEMPERATURE    DRY  51    WET  50  DEPTH   26 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH  TSMP      '■AL  SIG-T  OXY       PHOS      NIT     SIL 

0  9.22  3'^. 66  23.7?  .580 

5  9.21  3". 64  23. 7r:  .580 

10  P  24  3~.66  23.71  .590 

15  9  17  3-^.66  23.77  .593 

20  919  3'^. 68  23. 7A  .591 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

Di^PTH  TEMP  ^AL  SIG-T  10^6  A^ 

0  9-22  3'^. 66  23.72  419.1  .000 

10  9«24  3->.66  23.7-'  419.5  .042 

20  9.19  S-^'.Sft  23.74  417,5  .084 


00 

it 

00 

4 

00 

5 

00 

5 

00 

6 

STATIO^'  195 

57-30  N   1 58-1 3  '.-.'  26  JUL  103P        0921  GCT 

W'"ATHEP      C      °AR  29.97      WIND    W  ]      ^EA    W  1 
TFMPERAT'JRE    DRY  50    WE''  50  DEPTH   31 

OBSERVED  VALUES 

DFPTH     TEMP      ---AL      SIG-T      OXY       PHOS      NJT     S  U. 
0     8.57     3''. 82     23.94     .593 


5 

D  54 

3^.82 

23.94 

.591 

10 

8,57 

3-^.82 

23.04 

.590 

15 

8  53 

3'^. 84 

23.96 

.595 

20 

8.53 

"^^.84 

23.96 

.503 

25 

8  -5? 

^-^.84 

23.96 

.591 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

D^^PTH 

TEMP 

-AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8-57 

3^.82 

23.9^ 

397.9 

.000 

10 

8  .57 

3^^.82 

23.94 

398.0 

.040 

20 

8  53 

3'^.  84 

23.96 

396.1 

.080 

.00 

3 

.00 

•? 

.00 

2 

.00 

7 

.00 

? 

.00 

7 
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?TATIOM  196 

57-48  ^:   158-?0  'J  26  JUL  1939        1114  GCT 

W-ATHER      C      "^AP  29.97      WIND    N  1      SEA    M  1 
TEMPER-'Ti'RE    DRY  ^^7    WET  47  DEPTH   40 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      CAL      SIG-t      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

8  -28 

3''. 52 

23.75 

.604 

5 

8  -24 

3'^. 55 

2'.7P 

.605 

10 

8-26 

3'^. 55 

23.77 

.608 

15 

8-17 

3^.57 

23. Br 

.613 

20 

8.16 

3''.59 

23. 8^ 

.607 

30 

8.15 

3''. 57 

23.80 

.604 

35 

8,13 

3^.57 

23.81 

.614 

.00 

1 

i 

.00 

7 

.00 

2 

.00 

3 

.00 

•5 

.00 

? 

.00 

3 

INTERPOLATED  AND  CO^IPUTEO  VALUES 


D-PTH 

T'MP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AO 

0 

8,28 

3^^.52 

23.75 

416.2 

.000 

10 

8.26 

3^.55 

23.77 

413.8 

.042 

20 

8-16 

3". 59 

23.87 

409.6 

.083 

30 

8  15 

3'^.57 

23.80 

411.1 

.124 

?.TATIOM  197 

57-56  N   ?58-?8  W  26  JUL  1939        1310  GCT 

WEATHE°      C      =IAR  29.99      WIND   SE  1      >EA  WSW  1 
T'^MPERnURF    DRY  48    WET  47  DEPTH 

0?SERVED  VALUES 

DPPTH     T=^MP      "^AL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 

0  7.83  29.52  23. 0"'  .617  .00  3 

5  7.76  29.54  23.05  .302  .00  3 

10  7.74  29.60  23.10  ,622  .00  3 

15  7-62  29.65  23.16  .626  .00  3 

20  7-58  29.69  23. IQ  .628  .00  4 

30  7-56  ??.70  23.2-^  .627  .00  3 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

Ar- 

.000 

.048 

.095 

30     ■'.56     29.70     23.2^     468.2      .142 


DEPTH 

TEN'P 

^AL 

SIG-T 

10^6 

0 

7,33 

29.52 

23.03 

484.9 

10 

7.74 

29.60 

23. in 

477.8 

20 

7.58 

29.69 

23.19 

469.1 
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STATIC"  198 

5^^-06  t'-       1S8-56  'f!  26  JUL  1939        1455  GCT 

W^ATHE''      C      •■^A'?  79,99      WIND   SE  2      ^E*  WSW  1 
TtTMPERfiT'JRE    DRV  50    WET  49  DEPTH   33 

OBSERVED  VALUES 
D-^PTH     TEMP      5AL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

9.66 

26.38 

20.3^ 

.588 

5 

9-49 

26.82 

20. 60 

.553 

10 

O.20 

27.27 

21.08 

.591 

15 

8-83 

27.75 

21.51 

.584 

20 

8  38 

28.22 

21.94 

.6^9 

30 

7  95 

28.69 

22.36 

.614 

.00 

5 

.00 

4 

.or 

■3 

.00 

3 

.00 

4 

.00 

3 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

■^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

0.66 

26.38 

20. 3-' 

744.2 

.000 

10 

9.20 

27.27 

21.08 

671.4 

.071 

20 

8.  38 

28.22 

21.94 

589.4 

.134 

30 

7.95 

2P.69 

22.36 

548.8 

.191 

STATION  199 

55-15  N   158-43  W  26  JUL  1939        1615  GCT 

WEATHE''      C      -"AR  29.99      WIND  5SE  2      SEA  WSW  1 
TEMPERAT''RE    DRY  ^-0    WET  49  DEPTH   11 


03SERVED  VALUES 


PTH 

T~MP 

"AL 

SIG-T 

OXY 

0 

9  -84 

26.30 

20.6' 

.591 

5 

9.83 

25.80 

20.67 

.590 

8 

o,88 

26.78 

20.6'^ 

.589 

PHOS      NIT     SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH  TEMP  -:aL  SIG-T  10'6  AO 

0  9,84  26.80  20.6-?  715.5  .000 
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c.TATIOv  200 

5^-2=5  ^   159-58  '•'  27  JUL  1939        0^50  GCT 

WEATHE"      C      =A?  30.00      WIND   SE  2      ^EA   Sd  1 
T-MPER-TllR"^    DRV  lq  wET  49  DEPTH   24 

OBSERVED  VALUES 

D'^PTH     T'^MP       ■■4i_      SIG-T      OXY       PH05      NIT     ^IL 
0     9  47     28.78     22.2^     .568 


5 

0.43 

.572 

10 

9,48 

28.78 

22,21 

.572 

15 

o  41 

2P.8'^ 

22.2^ 

.571 

20 

9  .40 

28.80 

22.24 

o570 

.02 

12 

.02 

12 

,02 

12 

,n? 

12 

.00 

12 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

O^pJH  T^'ViP      ^AL      SIG-T      10^6  AD 

0     0-^7     2?. 78     22.2-'     562.6  .0-^0 

10     9.48     28.78     22.21     562.9  .056 

20     9-40     28.80     22.24     560.4  .112 


STATIO'^'  201 

58-21  N   159-49  W  27  JUL  1939        0637  GCT 

WEATME=!      C      BAR  30.01      WIND  CALM      SEA  SSW  1 

TtMPER/'TURE    DRY  50    WET  50  DEPTH   33 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMD 

^AL 

SIG-T 

OXY 

0 

9,  13 

28.95 

22. 4^^ 

.593 

5 

7-53 

2°. ^2 

2?.6<^ 

.563 

10 

7.33 

29.09 

22.76 

.547 

15 

7-30 

2^.13 

22.79 

.562 

20 

5.95 

20.34 

23.00 

.564 

30 

6,87 

29.40 

23.06 

.556 

PHOS      NIT  SIL 

.O:'  5 

.0'  5 

.0^  7 

.02  8 

.0?  8 

.0?  10 


IMTERPOLATED  AND  COVPUTED  VALUES 


DPPTH 

T  -  \1  D 

"AL 

SIG-T 

10^6 

AO 

0 

9  13 

2S.95 

22.4" 

545.1 

.000 

10 

7  3? 

2':^. 09 

22.76 

510.8 

.05  3 

20 

6  95 

?3.34 

23.0-^ 

487.5 

.103 

30 

6  87 

29.40 

23.06 

482.2 

.151 
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STATION  202 

5°-ll  V   159-42  W  27  JUL  1939        0820  GCT 

W'^/>THE''      0      "^-AP  29.98      KIND   CAL^'      ?EA  SSW  1 
T"MPER'TUPP    D9Y  50    WET  50  DEPTH   3i 

O'fERVED  VALUES 

PHOS 


D'TPTH 

t=:mp 

^AL 

SIG-T 

OXY 

0 

8.95 

27.86 

21.57 

.611 

5 

8    62 

27.92 

21.67 

.612 

10 

8.07 

2P.04 

21.84 

.608 

15 

7-26 

28.89 

22.61 

.587 

20 

7.2  9 

29.11 

22.79 

.583 

25 

7.16 

2^.25 

22.9' 

.578 

MT 

SIL 

.00 

4 

.00 

4 

.00 

4 

.00 

5 

.00 

5 

.00 

5 

INTEPFOLATED  A^D  COMPUTED  VALUES 


DFPTH 

TfMP 

^*L 

SIG-T 

10^6 

A'? 

r. 

C  .  oc; 

27.86 

21.57 

623.8 

.000 

10 

8-07 

re.n4 

21.84 

598.7 

.061 

20 

7,19 

29.11 

22.79 

507,7 

.116 

STATIC^'    203 

5P-03    \       159-32    W  27    JUL    1939  1003    GCT 

kEATHE'^  0  '=AP    29.99  WIND    NNW    1  5EA    SSW    1 

TFMpcR-Tijpcr         c.RY    50         KET    50  DE^TH       33 

OBSERVED  VALUES 

PHOS 


DEPTH 

TIMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

0 

6.37 

29.70 

23.35 

.612 

5 

6  .31 

29.76 

23.41 

.60  6 

10 

6-2" 

2'='.  78 

23.4? 

.6^7 

15 

6    2> 

20.78 

23.4' 

.60  6 

20 

6    22 

29.79 

23.44 

.607 

25 

6-22 

2"^. 81 

23.46 

.604 

NIT 

SIL 

.0? 

5 

.02 

5 

.or 

S 

.C - 

c 

.02 

5 

.0- 

5 

INTEPPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

Tfc-yp 

'AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

6,37 

29.70 

23.35 

453.6 

.000 

10 

6-27 

2^.78 

23.43 

446,5 

.045 

20 

6,22 

2°. 79 

23.44 

445,3 

.090 
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STATION'  20* 


57-53  N   159-25  W  27  JUL  1939 

WEATHE='    0  P      =iAP,  ?0,99      WIND   SE  2 
TEMPERATURE    DRV  ^7    WET  ^7  DEPTH 


1153  GCT 
SEA    W  1 
40 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

0 
5 

10 
15 
20 
30 
35 


TE^P 
8.55 
8.2^ 
7-76 
7,04 
6  88 
5  99 
5-  98 


■^AL 
27,95 

?e.i3 

2B.59 
2  °  .  0  0 
2". 13 
3^^.23 
3^.26 


SIG-T 

21.69 
21.88 

22.31 
22.7-> 
22.84 
23.82 
23.84 


OXY 
.611 
.619 

.557 
.567 
.599 
.641 
.559 


PHOS 


NIT 

SIL 

.00 

2 

.00 

3 

.00 

3 

.00 

3 

.00 

2 

.00 

3 

.00 

3 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

n 

10 
20 

30 


T^MP 
8,6  5 
7-76 
6,88 
5.99 


^AL 
27.95 
28.59 
29.13 
3'-  .23 


SIG-T 
21.69 
22.31 
22.84 
23.82 


10^6 
613.0 
553.6 
502.4 
409,8 


AD 
.000 
.058 
.111 
.157 


STATION  205 


57-44  N   159-18  'a' 
WrATHE!=    0  P 


"AR  2«.96 
i-l         WET  47 


27  JUL  1939 
Vv'IND   SE  1 

DEPTH 


1352  GCT 
SEA    W  1 


DISSERVED   VALUES 


DEPTH 

T  F  M  P 

-AL 

SIG--^ 

OXY 

PHOS 

n 

6.12 

30.55 

24.05 

.669 

5 

6-04 

3'-. 59 

24.09 

.667 

10 

6.09 

30.59 

24. OQ 

.672 

15 

6  -.0  6 

3 -.5  9 

24. 0^ 

.676 

20 

6-07 

3". 59 

24.09 

.675 

30 

6,.  0  7 

3-'. 61 

24.11 

.678 

35 

6.07 

3^.62 

24.11 

.670 

INTEOPOLATEO 

AND  COMPUTED  VALUES 

D^:PTH 

TEMP 

■^AL 

SIG-T 

10^6 

AO 

0 

6-.  12 

3-. 55 

24.05 

387.0 

.000 

10 

6  -09 

3-^.59 

24.00 

383.7 

.039 

20 

6  ,07 

3^.59 

24.09 

383.6 

.077 

30 

6  07 

3^.61 

24.11 

382.1 

.115 

NIT 

SIL 

.00 

4 

.00 

4 

.00 

4 

.00 

c; 

.00 

4 

.00 

4 

.00 

4 
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STATION'  206 

57-35  M   159-10  '.■!  27  JUL  1939        1550  GCT 

WFATHE^      0      PAR  29.99      WIND   SE  1      '^EA   SW  1 
TEMPER'TURE    DRY  46    WET  A6  DEPTH   48 

Ot^SERVED  VALUES 

D'^PTH     JE'^^P               «AL      5IG-T      OXY       PHOS      NIT  SIL 

.00  5 

.00  i^ 

.00  ^' 

.00  5 

.00  5 

.CO  6 

.or-  5 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


0 

6.4? 

3'. 82 

24.2? 

.584 

5 

6.35 

3-^.86 

24.27 

.578 

10 

6.38 

3". 88 

24.20 

.575 

15 

6.  34 

3-^.88 

24.29 

.585 

20 

6.34 

3^^.88 

24.29 

.577 

30 

6o31 

3^.90 

24.30 

.583 

40 

6-30 

3". 90 

24.3! 

.582 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

6.42 

3'^. 82 

24.23 

370.2 

.000 

10 

6,38 

3'-. 88 

24.28 

365.3 

.037 

20 

6-34 

3^.88 

24. 2o 

364.9 

.074 

30     6.31     3^.90     24.30     363.2      .110 


5TATI0^'  ?07 

57-26  N   159-02  W  27  JUL  193^        1750  GCT 

WPATHE"      C      P^a"  ?9.99      WIND   SE  !      "EA   SW  1 
TEVPER'^TL'R'^    DRv  a8    WET  47  DEPTH   48 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEVP      "AL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 
0     6-58     31.17     24.48     .675 
5     6.53     3''. 18     24.5-     .677 


10 

6.46 

3^  .18 

24.51 

.676 

15 

6.52 

.675 

20 

6.  47 

31  .18 

24.51 

.678 

25 

6  .48 

3-'  .18 

24.5'^ 

.675 

30 

6-48 

3^  .18 

24. 5n 

.671 

40 

6.50 

3'  .18 

24.5^ 

.671 

45 

6-49 

3^.18 

24.5-^ 

.648 

.00 

4 

.00 

c. 

.00 

5 

.00 

6 

.00 

6 

.00 

7 

,00 

5 

.00 

6 

.00 

-f 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AC 

0 

6-58 

31.17 

24.48 

345.8 

.000 

10 

6.46 

31  .18 

24.51 

343.8 

.0  34 

20 

6-47 

31  .18 

24.51 

344,0 

.068 

30 

6.48 

31  .18 

24,5'^ 

344.2 

.102 
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STATIOM  208 

57-18  N   158-53  'V  27  JUL  1939        1945  GCT 

WEATHE'^      C      BAP  30.00      WIND    E  1      ^EA   SW  1 
TEMPER'^T'JRE    DRY  50    WET  49  DEPTH   47 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TFVP      '^AL      SIG-t      OXY       PHO?.      NIT     S IL 

.on      5 

.00  5 

.00  5 

.00  4 

.00  5 

.00  5 

.00  5 


0 

7.54 

3^  .22 

24. 4-^ 

.447 

5 

7,58 

31  .24 

24.41 

.646 

10 

7.53 

3i  .24 

24.41 

.644 

15 

7,56 

3T  .24 

2  4  ,  ^.  1 

.645 

?.o 

7.53 

3^.?4 

24,41 

.639 

30 

7  50 

31  .24 

24.42 

.642 

40 

7,51 

31.26 

24,43 

.637 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

''liL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7,54 

3^  .22 

2*+ •4'") 

354.1 

.000 

10 

7  53 

3^  .24 

24, *f! 

352«,b 

.035 

20 

7.53 

3'',  .24 

24^41 

'•-52»7 

.070 

30 

7  5n 

3'  .24 

24.47 

352.5 

.105 

STATIOM  209 

57-09  H       158-45  '-'  27  JUL  1939        2143  GCT 

wciTuFQ     p^      ^^n,  20.99      WIND   NW  1      --"EA    W  1 
jcMPER'T"PE    DRY  =0    WET  50  DEPTH   39 

O^'^SERVEO  VALUES 

DEPTH     TEMP      'AL      SlG-T      OXY       PHOS      NIT     ^  i  i_ 

.00  -3 

.00  5 

.00  "i 

.on  5 

.00  6 

.00  7 


0 

8  >20 

31  .22 

24.3" 

.660 

5 

7  54 

3-  .27 

24.44 

.662 

10 

7,45 

3^  .26 

2^.46 

.663 

15 

7,48 

3T  .26 

24.44 

.661 

20 

7  41 

31  .26 

24.45 

.660 

30 

7.41 

31  .26 

24.45 

.666 

35 

7,42 

3^  .27 

24.45 

.663 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

Tf^MP 

=^AL 

SIG-T 

10^6 

ATI 

0 

8^20 

31.22 

2  4,  3n 

362.9 

.000 

10 

7,45 

31.26 

24,44 

350.1 

.036 

2n 

7, .41 

31  .26 

24.45 

3  49.7 

.071 

30 

7.41 

3' .26 

24.45 

349.8 

.!:6 
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STATION  210 

57-00  N   158-3fi  W  27  JUL  1939        2308  GCT 

WEATHER      'T      "AP  29.96      WIND   NW  1      ?EA    W  1 
TEMPER'iTMRE    DRY  53    WET  51  DEPTH   14 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEyp 

<^AL 

SIG-T 

OXY 

0 

lC-73 

29,83 

22.8? 

.535 

5 

10.07 

3-".  16 

23.19 

.551 

10 

9,88 

3'>.25 

23.2-5 

.558 

PHOS      NIT  SIL 

.00  9 

•  on  o 

.00  9 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.73 

29.83 

22.83 

503.9 

.000 

10 

9.88 

3^25 

23.29 

459.6 

.048 

STATIC^'  211 

57-10  N   158-27  W  28  JUL  1939        0129  GCT 

WFftTHER      C      «A9  29.98      WIND    N  2      SEA    W  1 
TPMPERAT'JR!^    DR^  53    WET  51  DEPTH 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

9- 9A 

3^.34 

23.35 

.520 

5 

9  =  73 

30.35 

23.39 

.530 

10 

9.50 

30,50 

23.55 

.549 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

jcyp 

-AL 

SIG-T 

10^6 

AO 

0 

9  ,  9^ 

3^.34 

23.35 

453.7 

.000 

10 

9-50 

3'^. 50 

23.55 

435.3 

.044 

NIT 

SIL 

.00 

14 

oOO 

14 

.00 

l'"- 
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57-08  N   158-32  W 

WFATHEP      C      BAR 
TEMPER.^TURF    DRY  51 


STATION  212 


29.94 

WET  50 


28  JUL 
WIND 


OBSERVED  VALUES 


1939 

W  1 
DEPTH 


0231  GCT 
-EA    W  1 


35 


DEPTH 
0 
5 
10 
15 
20 
30 


TEMP 
0-.  83 
9,01 
8.42 
8,35 
8.24 
8.23 


OAL 
3^.70 
30.90 
31  .02 
31.06 
31.08 
3^  .08 


SIG-T 
23.65 
23*93 
24.12 
24.16 
24.19 
24,10 


OXY 
.586 
.604 
.547 
.567 
.535 
.622 


PHOS 


NIT 

SIL 

.00 

B 

.00 

P 

.00 

7 

.00 

7 

.00 

7 

.00 

7 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9.83 

30.70 

23.65 

425.2 

.000 

10 

8,42 

31.02 

24.12 

381.0 

.040 

20 

8.24 

31.08 

24.19 

3  74, 2 

.078 

30 

8.23 

31.08 

24.19 

374.2 

.115 

STATION  213 


57-22  N   158-38  W 

WEATHER      C      PAR  29.93 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  50 


28  JUL  1939 
WIND    N  2 

DEPTH 


0423  GCT 
SEA    W  1 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

o 

9.13 

31.11 

24.08 

.606 

5 

8.15 

3^.17 

24.27 

.626 

10 

7.95 

31.18 

24.31 

.623 

15 

7.95 

31  .18 

24.31 

.624 

20 

7,8? 

31.20 

24.34 

.626 

30 

7,80 

31.20 

24.35 

.625 

35 

7.80 

31. 2h 

24.38 

.629 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10=6 

AD 

0 

9.13 

31.11 

24.08 

384.3 

.000 

10 

7.95 

31.18 

24.31 

362.6 

.037 

20 

7,82 

31.20 

24.34 

359,5 

.073 

30 

7.80 

31.20 

24.35 

359.4 

.109 

NIT 

SIL 

.00 

-> 

.00 

p 

.00 

3 

.00 

7 

.00 

3 

.00 

h. 

.00 

u. 
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STATION  214 


57-31  N   158-45  W 

WEATHER      C      °AR  29.92 

TEMPER'^TURE    DRY  49    WET  48 


28  JUL  1939 
WIND  NNE  1 

DEPTH 


0630  GCT 

:ea   w  1 


48 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
5 
10 
15 
20 
30 
40 
45 


TEMP 
7.47 
7.43 


7, 
7. 
7. 
7. 
7. 

7, 


27 
26 
17 

10 
!3 
13 


'AL 
3:'. 18 
31.18 
31.18 
31.22 
31.24 
31.24 
31.22 
3'  .22 


SIG-T 
24.38 
24.33 
24.40 
24.43 
24.46 
24.47 
24.45 
24,45 


OXY 
.641 
.646 
.648 
.646 
.646 
.014 
.645 
.644 


PHOS 


NIT 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 


SI 


5 
5 

/-) 
u 
u 

4 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

0 

10 

20 

30 


TEVP 
7,47 
7.27 
7,17 
7.10 


"AL 
3^  ,18 
31.18 
31.24 
31.24 


SIG-T 
24.38 
24. 4o 

24.46 
24.47 


10^6 
356.2 
353.7 
348.1 
347.3 


AD 
.000 
.035 
.070 

.105 


STATIO"'  215 


5  7-40  N   15  8-53  W 

WFATHEP      C      =A9  2Q.92 

TEMPERATURE    DRY  48    WET  48 


28  JUL  1939 
WIND    El 

DEPTH 


0830  GCT 
-~EA    W  1 
49 


OBSERVED  VALUES 


DPPTH 

TEMP 

"AL 

SIG-T 

OXY 

0 

6.52 

3". 90 

24.28 

.660 

5 

6,56 

3^^.91 

24. 2«^ 

.662 

10 

6.61 

3-^.93 

24. 2Q 

.673 

15 

6.57 

3". 93 

24.3'^ 

.013 

20 

6,48 

3'^. 95 

24.3'' 

.660 

30 

6,54 

3^.95 

24.3? 

.658 

40 

6.54 

30.93 

24. 3n 

.659 

45 

6.54 

3'>.93 

24.30 

.658 

PHOS 


NIT 

5IL 

.00 

6 

.00 

c 

.00 

5 

.00 

r^ 

.00 

c, 

.00 

U 

.00 

4 

.00 

4 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


FPTH 

TEMP 

<-AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

6.52 

3r>,90 

24.28 

365.4 

.000 

10 

6,61 

3'^. 93 

24,29 

364.3 

.036 

20 

6^48 

3-^.95 

24.3t> 

361.3 

.072 

30 

6  54 

3'^. 95 

24.3:' 

362,1 

.108 
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STATION'  216 

57-48  N   159-01  W  28  JUL  1939        1019  GCT 

W^aTHE'?      C      PAR  29.92      WIND  ESE  1      'EA    W  1 
TFN^PER'TURE    DRY  ^3         WET  43  DEPTH   42 

OBSERVED  v/ALUES 

n-PTH     T^WP      'AL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SI'. 


0 

6-30 

3  ".64 

24.10 

.672 

5 

6  34 

3".  64 

24. lo 

.675 

10 

6  34 

3^.64 

24.10 

.673 

15 

6  34 

3". 62 

24. 0« 

.572 

20 

6-32 

3"  .64 

24. m 

.675 

30 

6.32 

3^.64 

24.10 

.670 

35 

6-32 

3'. 64 

24. n 

.672 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

JCMP 

-^AL 

SIG-T 

10^6 

AP 

0 

6«30 

3-*.  64 

24. in 

382.3 

.000 

10 

6.34 

3^.64 

24.10 

382.8 

.038 

20 

6.32 

3-^.64 

24. in 

382.7 

.076 

30 

6.32 

3'^. 64 

24.10 

382.8 

.114 

.0? 

? 

.0.^ 

.'J. 

.0? 

/s 

.00 

/l 

.00 

i) 

.00 

4 

.00 

a 

STATION'  217 

5  7-5  7  N   ]  5  9-09  W  28  JUL  193'^        1211  GCT 

'A/i^ATHE^      C      ".*'=  29.90      WIND  ESE  1      SE/4    W  1 
T'^MPERAT'.-'R'^    DRY  ^8    WET  47  DEPTH   38 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TFMP      "^AL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT  SIL 

.00  3 

.00  "■■ 

.00  ? 

.00  ^ 

,  n  r1  '■ 

.00  4 


0 

9.72 

27,70 

21.34 

.593 

5 

8.61 

28.04 

21.76 

.602 

10 

8.22 

2B.13 

21.80 

.609 

15 

7  69 

28.55 

22.2'^ 

,606 

20 

6.^5 

29.50 

23.51 

.587 

30 

6-ne 

^'^•.21 

23. 70 

.623 

35 

6^7 

3'-. 21 

23.79 

,630 

,0< 


IiNTERPOLATED    AND    COMPUTED    VALUES 


D'^PTH 

JirviD 

-AL 

SIG-T 

10^6 

AO 

0 

9.72 

27,70 

21.34 

646.7 

.000 

10 

8  -22 

23.13 

21. Bf^ 

593.9 

.062 

20 

6.35 

29.90 

23.51 

438,5 

.114 

30 

6  08 

30,21 

23.70 

41?, 3 

.157 
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STATIOv'  218 

58-06  N   159-16  W  28  JUL  1939        1352  GCT 

WEATHER      C      BAR  29.89      WIND   CALM      SEA    W  1 
TFMPERATURE    DRY  50    WET  50  DEPTH   28 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 
C     8,99     27.94     21.63     .610 
5     8.«A     28.-^3     21.8?     .611 


IC 

7.82 

28.40 

22.15 

.611 

15 

7,72 

28.57 

22.3'^ 

.614 

20 

7.58 

28. SA 

22.37 

.511 

25 

7.50 

28.69 

22.42 

.613 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

D'^PTH 

TEMP 

'■AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.99 

27.94 

21.63 

618.4 

.000 

10 

7,82 

2a. 40 

22.15 

568.6 

.059 

20 

7,58 

28.64 

22.37 

547.7 

.115 

.00 

2 

.00 

3 

.00 

3 

.00 

3 

.00 

■a 

.00 

4 

STATION  219 

5B-15  N   159-25  W  28  JUL  1939        1540  GCT 

WEATHEo      C      OAR  29.91      WIND  NNW  2      =EA  NNW  1 
TPMPERATURE    DRY  51    WET  50  DEPTH  "25 

OBSERVED  VALUES 


Di^PTH 

TEMP 

"^  A  L 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.76 

28.01 

21.57 

.584 

.00 

3 

5 

"^.12 

28.13 

?]  .76 

.608 

.00 

■s 

10 

3.00 

23,31 

22.05 

.553 

.00 

3 

15 

7,81 

28.62 

22.33 

.542 

.00 

3 

20 

7.51 

28.80 

22.51 

.560 

.00 

•3 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AO 

0 

9.78 

28.01 

21.57 

624.5 

.000 

10 

8.00 

28.31 

22.06 

577,6 

.060 

20 

7.51 

28.80 

22.51 

534,8 

.116 
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STATION  220 


50-27  N   159-46  W 

WEATHER      C      '^^R    29,93 

TEMPERATURE    DRY  51    WET  50 


28  JUL  1939 
WIND  NNW  2 

DEPTH 


1735  OCT 
SEA  NNW  1 
31 


QPSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

8.87 

28,44 

22.04 

.590 

5 

8.31 

28.44 

22.05 

.589 

10 

8.06 

28.59 

22.27 

.560 

15 

8.03 

28,68 

22.34 

,556 

20 

7.85 

28,80 

22.46 

.539 

25 

7,86 

23,91 

22.55 

.538 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.87 

28,44 

22.04 

579.4 

.000 

10 

8.06 

28,59 

22.27 

557.4 

.057 

20 

7.85 

28,80 

22.46 

539.1 

.112 

NIT 

SIl 

.0? 

4 

.02 

4 

.02 

5 

.02 

10 

,05 

10 

,06 

12 

STATION!  221 


5P-35  N   159-47  W 

WEATHER      C      =<AR  29,94 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  52 


28  JUL  1939 
WIND  ENE  2 

DEPTH 


2040  OCT 

SEA    0  0 
19 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

12.15 

27,72 

20.95 

.568 

5 

11.93 

27.75 

21.01 

.557 

10 

10.69 

28.08 

21.48 

.539 

15 

10.05 

28,28 

21.7-i 

.538 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DPPTH 

TEMP 

"AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

12.15 

27.72 

20.95 

683.7 

,000 

10 

10.69 

28,08 

21.48 

633.2 

.056 

NIT 
,00 
,00 
.0? 
.07 


SIL 
2 

7 

4 
12 
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STATION  222 


50-42  N   159-49  W 

WFATHEP      C      °AR  29.95 

TEMPER'-TURE    DRY  56    WET  53 


28  JUL  1939 
WIND  ENE  1 

DEPTH 


2240  GCT 
SEA    0  0 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

■^AL 

SIG-T 

OXY 

0 

13.14 

27.27 

20.42 

.558 

5 

12.75 

27.27 

20.49 

.563 

7 

11.93 

27.27 

20.64 

.557 

PHOS 


NIT 


SIL 
16 
15 
1  5 


DEPTH 
0 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


TEMP 
13.  14 


?AL 
27,27 


SIG-T 
20.42 


10^6 
734.3 


AD 
.000 


STATION  223A 


58-35  N   159-39  W 

WEATHER      C      ^'AP  29.96 

TEMPER^'TURE    DRY  55    WET  53 


29  JUL  1939 
WIND    W  2 

DEPTH 


0820  GCT 

SEA    0  0 

18 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

-AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

]  2.35 

27.65 

20.86 

.558 

5 

12,35 

27.66 

20.87 

.561 

10 

10.75 

28.01 

21.41 

.559 

15 

10.26 

2R.13 

21.50 

.521 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

'"AL 

SIG-T 

10^6 

A'"^ 

0 

12.35 

27.65 

20.86 

692.3 

.000 

10 

10.75 

28.01 

21.41 

639.4 

.067 

NIT 


SIL 
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STATIO'^^  223B 

?8-35  N   159-39  W  29  JUL  1939        0915  GCT 

WEATHER      C      "AR  29.96      WIND    W  2      '"•.EA    0  0 
TFMPERATURE    DPY  55    WET  53  DEPTH   18 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

■^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

]2.?1 

27.74 

20. 9-^ 

.561 

5 

12.29 

27.74 

20.9^ 

.559 

10 

11.14 

28.03 

21.36 

.558 

15 

10,05 

28.19 

21.67 

.5^4 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

'^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

■>  2.31 

27.74 

20.94 

684,9 

.000 

10 

11.14 

28,03 

21.36 

644,1 

.066 

NIT 


5IL 


STATION  223C 


58-35  N   159-39  W  29  JUL  1939 

WEATHER     BC      BAR  29.96      WIND    W  2 
TEMPERATURE    DRY  55    WET  53  DEPTH 


1013  GCT 
SEA    0  0 
19 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

0 

5 

10 

15 


TEMP 
12,32 
12.13 
10.12 

9.92 


SAL 
27.74 
27,79 
28.19 
Z8.39 


SIG-T 
20,94 
21.01 
21,65 
21,84 


OXY 
,558 
,561 
.534 

,517 


PHOS 


NIT 


SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

0 

10 


TEMP 
12,32 
10,12 


SAL 
27,74 
28,19 


SIG-T 
20.94 
21,65 


10^6 
635,1 
616,3 


AD 
.000 
.065 
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STATION  223D 


58-35  N   159-39  W 

WEATHE"?     BC      BAR  29.96 

TEMPE'^ATURE    DRY  55    WET  53 


29  JUL  1939 

WIND    W  Z 

DEPTH 


1105  GCT 
SEA    0  0 
19 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

0 

5 

10 

15 


TEMP 
11*90 
11*80 
10.74 

9*93 


SAL 
27.85 
27.86 
28.15 
28.22 


SIG-T 
21.09 
21.12 
21.52 
21.71 


OXY 
.565 
.56* 
.552 
*525 


PHOS 


NIT 


SIL 


DEPTH 

0 

10 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


TEMP 
11.90 
10.74 


SAL 
27.85 
28.15 


SIQ-T 
21.09 
21.52 


10^6 
669*8 
628.8 


AD 
.000 
.065 


STATION    223E 


58-35    N       159-39    W 

WEATHER     BC      BAR  29.95 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  53 


29  JUL  1939 
WIND    W  3 

DEPTH 


1213  GCT 
SEA 
19 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

0 

5 

10 

15 


TEMP 
11.40 
11.39 
10.24 

9.97 


SAL 
27.94 
27.92 
28.19 
28.21 


SIG-T 
21.25 
21.24 
21*64 
21.69 


OXY 
.561 
.563 
.532 

.521 


PHOS 


NIT 


SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG'T 

10^6 

AD 

0 

11*40 

27*94 

21*25 

654*9 

•  000 

10 

10.24 

28.19 

21*64 

618*1 

.064 
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STATION  223F 


58-35  N   159-39  W 

WEATHER     BC      BAR  29.96 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  53 


29  JUL  1939 
WIND    W  3 

DEPTH 


1306  GCT 
SEA 
18 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

0 

5 

10 

15 


TEMP 
11,32 
11.26 
10.5* 

9.86 


SAL 
27.94 
27,94 
28.17 
28.17 


SIG-T 
21.26 
21.27 
21.57 
21.68 


OXY 
.568 
.570 
.558 
.531 


PHOS 


NIT 


SIL 


DEPTH 

0 

10 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


TEMP 
11.32 
10.54 


SAL 
27.94 
28.17 


SIG-T 
21.26 
21.57 


10^6 
653.5 
624.2 


AD 
•  000 
.064 


STATION  223G 


58-35  N   159-39  W 

WEATHER     BC      BAR  29.96 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  52 


29  JUL  1939 
WIND  WNW  3 

DEPTH 


1400  GCT 
SEA 
16 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

0 

5 

10 

15 


TEMP 
11.15 
11.28 
10.10 
10.08 


SAL 
27.92 
27.92 
28.13 
28.13 


SIG-T 
21.28 
21.26 
21.61 
21.61 


OXY 
.561 
.568 
.544 
.535 


PHOS 


NIT 


SIL 


DEPTH 

0 

10 


INTERPOLATED  AND  COMMUTED  VALUES 


TEMP 
11.15 
10.10 


SAL 
27.92 
28.13 


SIG-T 
21.28 
21.61 


105^6 
652.3 
620.4 


AD 
.000 
.064 
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STATION  223H 


58-35  N   159-39  W 

WEATHER     BC      BAR  29.96 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  52 


29  JUL  1939 
WIND   NW  3 

DEPTH 


1502  GCT 
SEA   NW  1 
17 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

11.18 

27.92 

21.27 

.568 

5 

11.32 

27.92 

21.25 

.572 

10 

10.13 

28.12 

21.60 

.538 

15 

10.12 

28.13 

21.61 

.533 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

11.18 

27.92 

21.27 

652.8 

.000 

10 

10.13 

28.12 

21.60 

621.6 

•  064 

NIT 


SIL 


STATION  2231 


58-35  N   159-39  W 

WEATHER     BC      BAR  29.96 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  52 


29  JUL  1939 
WIND   NW  3 

DEPTH 


1602  GCT 
SEA   NW  1 
17 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

11.40 

27.92 

21.24 

.543 

5 

11.52 

28.12 

21.37 

.562 

10 

10.36 

28.12 

21.56 

.556 

15 

10.16 

28.13 

21.60 

.536 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

11.40 

27.92 

21.24 

656.3 

.000 

10 

10.36 

28.12 

21.56 

625.1 

.064 

NIT 


SIL 
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STATION  223J 


58-35  N   159-39  W 

WEATHER     BC      BAR  29.97 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  52 


29  JUL  1939 

WIND   NW  3 

DEPTH 


1700  GCT 
SEA   NW  1 
17 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

11,57 

27.86 

21.16 

•.564 

5 

11,63 

27.92 

21.20 

.559 

10 

10.16 

28.12 

21.59 

.536 

15 

10.15 

28.13 

21.60 

.521 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

11,57 

27.86 

21.16 

663.6 

.000 

10 

10.16 

28.12 

21.59 

622.1 

.064 

NIT 


SIL 


STATION  223IC 


58-35  N   159-39  W  29  JUL  1939 

WEATHER     BC      BAR  29.98      WIND   NW  3 
TEMPERATURE    DRY  54    WET  52  DEPTH 


1808  GCT 
SEA   NW  1 
17 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

0 

5 

10 

15 


TEMP 
11.84 
11.85 
10.20 
10.14 


SAL 
27.81 
27.81 
28.17 
28.17 


SIG-T 
21.07 
21.07 
21.63 
21.64 


OXY 
.555 
.560 
.538 
.522 


PHOS 


NIT 


SIL 


DEPTH 

0 

Id 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


TEMP 
11.84 
10*20 


SAL 
27.81 
28.17 


SIG-T 
21.07 
21.63 


10^6 
671.8 
619.0 


AD 
.000 
.065 
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STATION  223L 


58-35  N   159-39  W 

WEATHER     8C      BAR  29.99 

TEMPERATURE    DRY  53    WET  52 


29  JUL  1939 
WIND  WNW  4 

DEPTH 


1914  GCT 
SEA   NW  1 
17 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

C 

11.72 

27.83 

21.11 

.560 

5 

11.85 

27.83 

21.09 

.563 

IC 

IC.IC 

28.15 

21.63 

•  538 

15 

10.06 

28.15 

21.63 

•  524 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

11.72 

27.83 

21.11 

668.3 

.000 

10 

10.10 

28.15 

21.63 

619.0 

.064 

NIT 


SIL 


STATION  223M 


58-35  N   159-39  W 

WEATHER     BC      BAR  29.97 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  54 


29  JUL  1939 

WIND    W  4 

DEPTH 


2003  GCT 
SEA   NW  1 
17 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

11.52 

27.83 

21.15 

.561 

5 

11.56 

27.83 

21.14 

.562 

10 

10.16 

28.19 

21.65 

.552 

15 

9.96 

28.21 

21.70 

.519 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^  s 

AD 

0 

11.52 

27.83 

21.15 

665.0 

.000 

10 

10.16 

28.19 

21.65 

616.9 

.064 

NIT 


SIL 
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STATION  223N 


58-35  N   159-39  W  29  JUL 

WEATHER     BC      BAR  29.96      WIND 
TEMPERATURE    DRY  55    WET  54 


1939 
W  5 
DEPTH 


2125  6CT 
SEA   NW  1 
17 


DEPTH 

0 

5 

10 

15 


DEPTH 

0 

10 


OBSERVED  VALUES 


TEMP 
11.70 
11.48 
10.28 

9.84 


SAL 
28.01 
27.95 
28.13 
28.21 


SI6-T 
21.25 
21.24 
21.58 
21.71 


OXY 
.553 
.555 
.540 
.518 


PHOS 


NIT 


SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


TEMP 
11.70 
10.28 


SAL 
28.01 
28.13 


SIG-T 
21.25 
21.58 


10^6 
654.6 
623.2 


AD 
.000 
.064 


STATION    2230 


58-35  N   159-39  W 

WEATHER     BC      BAR  29.95 

TEMPERATURE    DRY  55    WET  54 


29  JUL  1939 

WIND    W  5 

DEPTH 


2225  GCT 
SEA   NW  1 
17 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

11.86 

27.90 

21.14 

.560 

5 

11.76 

27.94 

21.19 

.560 

10 

9.95 

28.21 

21.70 

.530 

14 

9.82 

28.40 

21.86 

.521 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

11.86 

27.90 

21.14 

665.4 

.000 

10 

9.95 

28.21 

21.70 

612.2 

.064 

NIT 


SIL 
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STATION  223P 


58-35  H   159-39  W 

WEATHER     BC      BAR  29.95 

TEMPERATURE    DRY  56    WET  55 


29  JUL  1939 

WIND    W  5 

DEPTH 


2308  GCT 
SEA   NW  1 
17 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

0 

12,00 

27.83 

21.06 

.563 

5 

12.04 

27.88 

21.09 

.716 

10 

9.84 

28.24 

21.7^ 

.536 

15 

9.78 

28.26 

21.76 

.518 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

12.00 

27.83 

21.06 

673.0 

•  000 

10 

9.84 

28.24 

21.74 

608.4 

•  064 

NIT 


SIL 


STATION  223Q 


58-35  N   159-39  W 

WEATHER     BC      BAR  29.95 

TEMPERATURE    DRY  56    WET  54 


29  JUL  1939 
WIND    W  5 

DEPTH 


2400  GCT 
SEA   NW  1 
16 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

0 

12.27 

27,81 

21.00 

.565 

5 

12.24 

27.79 

20.99 

,568 

10 

10.02 

28.15 

21.64 

•  561 

14 

9.86 

28.21 

21.71 

,529 

PHOS 


NIT 


SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

12.27 

27,81 

21.00 

679.1 

.000 

10 

10.02 

28.15 

21.64 

617.8 

.065 
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STATION  223R 


58-35  N   159-39  W  30  JUL  1939 

WEATHER     BC      BAR  29.9^      WIND    W  5 
TEMPERATURE    DRY  56    WET  54  DEPTH 


0111  GCT 
SEA   NW  1 
16 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

0 

5 

10 

l-if 


TEMP 
12.81 
1  ?  .  P  2 
10. lA 

9.91 


SAL 
27.53 
27.63 
28.12 
28.21 


SIG-T 
20.76 
20.76 
21.60 
21.70 


OXY 
.586 

.583 
.564 
.531 


PHOS 


NIT 


SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

0 

10 


TEMP 
12.81 
10.14 


SAL 
27.63 
28.12 


SIG-T 
20.76 
21.60 


10^6 
701.8 
621.8 


AD 
.000 
.066 


STATION  223S 


58-35  \   159-39  W 

WEATHER     3C      BAR  29.91 

TEMPERATURE    DRY  56    WET  54 


30  JUL  1939 

WIND    W  5 

DEPTH 


0206  GCT 


SEA 
16 


W  1 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

13.16 

27.48 

20.58 

.578 

5 

12.01 

27.75 

21.00 

.583 

10 

1C.C7 

28.15 

21.63 

.551 

12.5 

10.03 

28.15 

21.64 

.544 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

13.16 

27.48 

20.58 

719.1 

.000 

10 

10.07 

28.15 

21.63 

618.5 

.067 

NIT 


SIL 
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STATION  223T 

58-35  M   159-39  W  30  JUL  1939        0303  GCT 

WEATHER     BC      BAR  29.91      WIND  WSW  5      SEA    W  1 
TEMPERATURE    DRY  56    WET  5A  DEPTH   15 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

0 

13.56 

27.41 

20.45 

.564 

5 

13.36 

27.45 

20.52 

.576 

10 

10.17 

27.45 

21.07 

.547 

PHOS      NIT     SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

13.56 

27.41 

20.45 

731.6 

.000 

10 

10.17 

27.45 

21.07 

672.1 

.070 

STATION  223U 

58-35  N   159-39  W  30  JUL  1939        0354  GCT 

WEATHER     BC      BAR  29.91      WIND  WSW  5      SEA   NW  1 
TEMPERATURE    DRY  56    WET  54  DEPTH   15 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH  TEMP      SAL  SIG-T  OXY       PHOS      NIT     SIL 

0  13.47  27.38  20.45  .511 

5  13.^0  27.43  20.48  .562 

10  10.23  27,45  21.06  .548 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH  TEMP  SAL  SIG-T  10^6  AD 

0  13.47  27.38  20.45  732.2  .000 

10  10.23  27.45  21.06  673.0  .070 
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STATION  223V 


58-35  N   159-39  W 

WEATHER     9C      BAR  29.90 

TEMPERATURE    DRY  56    WET  5A 


30  JUL  1939 
WIND  WSW  5 

DEPTH 


0505  GCT 
SEA   SW  1 
14 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

0 

5 

10 


TEMP 
13.40 
13.47 
11.55 


SAL 
27.32 
27.32 
27.32 


SI6-T 
20.41 
2  0.40 
20.75 


OXY 
.568 
.573 
.568 


PHOS 


NIT 


SIL 


DEPTH 

0 

10 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


TEMP 
13.40 
11.55 


SAL 
27.32 
27,32 


SIG-T 
20.41 
20.75 


10^6 
735.3 


AD 
.000 
.072 


STATION  2  2  3W 


58-35  N   159-39  W 

WEATHER     eC      BAR  29.89 

TEMPERATURE    DRY  55    WET  53 


30  JUL  1939 
WIND  WSW  5 

DEPTH 


0603  GCT 
SEA   SW  1 
12 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

13.03 

27.47 

20.60 

.518 

5 

13.12 

27.45 

20.57 

.525 

9 

10.94 

27.94 

21.33 

.528 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

13.03 

27,47 

20,60 

717.6 

.000 

NIT 


SIL 
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STATION  224 

56-26  N   160-12  W  13  AUG  1939        2310  GCT 

WEATHER    0  R      3AR  29.83      WIND   SW  1      SEA   5W  1 
ThMPERATU'^E    DRY  50    WET  47  DEPTH 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

5 
10 
14 


TEMP 
1C.05 
10. 0? 
10.00 
10.04 


SAL 
30.57 
30.59 
30.64 
30.64 


SIG-T 
23.51 
23.53 
23.58 
23.57 


OXY 


PHOS 


NIT 


SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

0 

10 


TEMP 
10.05 

10.00 


SAL 
30.57 
30.64 


SIG-T 
23.51 

23.53 


10^6 
438.3 
432.5 


AD 
.000 
.044 


STATION  225 


56-33  N   160-16  *!  14  AU( 

WEATHER    0  P      BAR  29.73      WIND 
TEMPERATURE    DRY  48    WET  48 


1939 

NE  2 
DEPTH 


0208  GCT 
SEA    W  1 
45 


OBSERVED  VALUES 


DEDTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

Q.49 

31,62 

24,42 

5 

9,49 

31.64 

24,44 

10 

9,36 

31.64 

24,46 

15 

9,30 

31.54 

24,47 

20 

9,18 

31.62 

24,47 

30 

8,78 

31.64 

24.55 

40 

8,74 

31,64 

24,55 

INTERPOLATED 

AND  COM 

PUTED  VALUES 

DEDTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9,49 

31,62 

24,42 

351.8 

.000 

10 

<5,36 

31,54 

24,46 

348.5 

.035 

20 

9,18 

31,62 

24,47 

347.5 

.070 

30 

8,78 

31,64 

24,55 

340.3 

,104 

NIT 


SIL 
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STATION  226 


56-A3  N   160-25  W 

WEATHER    0  R      BAR  29.70 

TEMPERATUt^E    DRY  49    WET  48 


14  AUG  1939 
WIND  ENE  3 

DEPTH 


0409  GCT 
SEA    W  1 
61 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

5IG-T 

0 

9.49 

31.64 

24.44 

5 

9.49 

31.64 

24.44 

10 

9.46 

31.57 

24.47 

15 

9.43 

31.69 

24.49 

20 

9.30 

31.69 

24.51 

30 

6.11 

31.69 

24.95 

40 

6.01 

31.7] 

24.98 

50 

5.95 

31.71 

25.00 

55 

5.79 

31.71 

25.00 

oxy 


PHOS 


NIT 


SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9.49 

31.64 

24.44 

350.3 

.000 

10 

q.'+6 

31.67 

24.47 

347.8 

.035 

20 

9.30 

31.69 

24.51 

344.1 

.070 

30 

6.11 

31.69 

24.95 

301.7 

.102 

50 

5.85 

31.71 

25.00 

297.4 

.162 

STATION  227 


56-52  N 

160-3 

2 

W 

14  AUG  1939 

0635  GCT 

WEATHER 

0  D 

BAR  29,68      WIND   NE  4 

SEA   NE  2 

TEMPERATURE 

DRY  47 

WET  46           DEPTH 

68 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T      OXY 

PHOS      NIT 

0 

9.12 

31.65 

24,50 

5 

9.33 

31,65 

24,47 

10 

9,31 

31,65 

24,47 

15 

7.74 

31,69 

24.74 

20 

4.27 

31,83 

25.27 

30 

4,15 

31,33 

25.28 

40 

4.12 

31,35 

25.30 

50 

4,12 

31.85 

25,30 

50 

31,35 

65 

4.17 

31,35 

25.20 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DE^TH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9.12 

31.65 

24,50 

344,0 

.000 

10 

9.31 

31.65 

24,47 

347,0 

.03  5 

20 

4.27 

31. S3 

25,27 

271,6 

.066 

30 

4.15 

31,83 

25,23 

270.5 

.093 

50 

4.12 

31,35 

25,30 

263. S 

.147 

SIL 
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STATION  228 

57-01  N   160-^0  W  14  AUG  1939        0933  6CT 

WEATHER      C      BAR  29.67      WIND   NE  4      SEA   NE  2 
TEMPERATURE    DRY  48    WET  47  DEPTH   67 

OasERVED  VALUES 

DEPTH  TEMP  SAL  SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 

0  P. 92  31.73  24.60 

5  8.83  31.73  24.61 

IC  8.61  31.73  24.64 

15  3.83  31.85  25.32 

20  3.77  31.87  25.35 

3C  3.72  31.87  25.35 

40  3.74  31.87  25.35 

50  3.71  31.89  25.37 

60  3. 70  31.89  25.37 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEDTH  TEMP  SAL  SIG-T  10^6  AD 

0  8.92  31.73  24,60  335.1  .000 

10  6.61  31.73  24.64  330.8  .033 

20  3.77  31.87  25.35  263.9  .063 

30  3.72  31.87  25.35  263.5  ,^^9 

50  3.71  31.89  25.37  262.0  .142 

STATION  2  29 

57-10  N   160-47  W  14  AUG  1939        1201  GCT 

WEATHER    0  P      BAR  29.69      WIND  NNW  4      SEA  WNW  2 
TEMPERATURE    DRY  48    WET  48  DEPTH   68 

OBSERVED  VALUES 

OXY       PHOS      NIT     SIL 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

0 

8.85 

31.73 

24.61 

5 

8.85 

31.74 

24.61 

10 

8.34 

31.74 

24.62 

15 

S.40 

31  .78 

24.71 

20 

3.90 

31.89 

25.35 

30 

3.71 

31.91 

25.38 

40 

3.73 

31.91 

25.38 

50 

3.69 

31.91 

25.38 

60 

3.70 

31.91 

25.38 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH  TEMP  SAL  SIG-T  10^6  AD 

.000 
.033 
.063 
.089 
.141 


0 

6.85 

31.73 

24.61 

334.1 

10 

8.84 

31.74 

24.62 

333.4 

20 

3.90 

31.89 

25.35 

263.6 

30 

3.71 

31.91 

25.38 

260.4 

50 

3.69 

31.91 

25.38 

260.4 
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STATION  230 


57-19  N   160-55  W 

WEATMER      C      BAR  29.69 

TEMPERATU.^F    DRY  A8    WET  46 


14  AUG  1939 
WIND  NNW  3 

DEPTH 


1409  GCT 
SEA    W  2 
67 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIC— T 

0 

e.33 

31.74 

24.69 

5 

8.36 

31.74 

24.69 

10 

8.33 

31.74 

24.69 

15 

3.97 

31.92 

25.37 

20 

3.70 

31.92 

25.39 

30 

3.69 

31.92 

25.39 

40 

3.72 

31.89 

25.37 

50 

3.67 

31.92 

25.39 

60 

3.62 

31.92 

25.40 

OXY 


PH05 


NIT 


SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.33 

31.74 

24.60 

326.0 

.000 

10 

8.3  3 

31.74 

24.69 

326.1 

.033 

20 

3.70 

31.92 

25.39 

259.5 

.06  2 

30 

3.69 

31.92 

25.39 

259.5 

.088 

50 

3.67 

31.92 

25.39 

259.4 

.140 

STATION  231 


5  7-2  8  N   161-03  W 

WEATHER      C      BAR  29.70 

TEMPERATURE    D^^Y  49    WET  48 


14  AUG  1939 
WIND    N  3 

DEPTH 


1602  GCT 
SEA  WSW  2 
61 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

8.26 

31.71 

24.68 

5 

8.26 

31.71 

24.68 

10 

8.22 

31.71 

24.68 

15 

7.03 

31.74 

24,87 

20 

3.91 

31.85 

25.32 

30 

3.90 

31.85 

25.32 

40 

3.90 

31.85 

25.32 

50 

3.88 

31.85 

25.32 

55 

3.87 

31.76 

25.25 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.26 

31.71 

24.68 

327.2 

.000 

10 

8.22 

31.71 

24.68 

326.8 

.033 

20 

3.91 

31.85 

25.32 

266.7 

.063 

30 

3.90 

31.85 

25.32 

266.7 

.090 

50 

3.83 

31.85 

25.32 

266.6 

.143 

NIT 


SIL 
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STATION  232 

57-37  N   161-10  W  1^  AUG  1939        1830  GCT 

WEATHER     BC      BAR  29.71      WIND    N  3      SEA   SW  2 
TtMPERATURE    DRY  50    WFiT  49  DEPTH   56 

OBSERVED  VALUES 

OXY       PHOS      NIT     5IL 


FPTH 

TFMP 

SAL 

SIG-T 

0 

8.30 

31.62 

24.60 

3 

8.31 

31.62 

24.60 

10 

5,16 

31.74 

26.10 

15 

3.85 

31,82 

25.30 

20 

3,81 

31.82 

25.30 

30 

3.73 

31.82 

25.31 

to 

3,70 

31.83 

25.32 

50 

3.66 

31.83 

25.32 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 
OE^TH     TcMP      SAL      SIG-T      10^6       AD 


0 

8.30 

31.62 

24.60 

334.5 

,000 

10 

5.16 

31,74 

25.10 

287.2 

,031 

20 

3.81 

31,82 

25.30 

268.1 

.059 

30 

3,73 

31,82 

25.31 

267.4 

.086 

50 

?,66 

31, F3 

25.32 

266.1 

.139 

STATION  233 

57-46  N   161-20  W  14  AUG  1939        2034  GCT 

WEATHER     BC      BAR  29.74      WIND    W  2      SEA    W  2 
TEMPERATURE    DRY  51    WET  50  DEPTH   48 

OBSERVED  VALUES 

OXY       PHOS      NIT     SIL 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

0 

8.04 

31.51 

24.55 

5 

31.51 

10 

5.05 

31.58 

24.99 

15 

3.6S 

31,65 

25.16 

20 

3.81 

31,65 

25.17 

30 

3.73 

31.65 

25.17 

40 

3.76 

31.65 

25.17 

44 

3.72 

31,67 

25.19 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 
DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      10^6       AO 


0 

8,04 

31,51 

24,55 

339.1 

,000 

10 

5.05 

31,58 

24,99 

293.1 

,0  32 

20 

2.81 

31,65 

2  5.17 

260,9 

,061 

30 

3.73 

31,65 

2  5.17 

280,2 

•  089 
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STATION  234 

57-55  N   161-28  W  14  AUG  1939        2216  GCT 

WEATHER     BC      BAR  29.74      WIND   NW  3      SEA   NW  2 
TEMPERATURE    DRY  52    WET  51  DEPTH   45 

OBSERVED  VALUES 

OXY       PHOS      NIT     SIL 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

0 

8.12 

31.24 

24.33 

5 

8.07 

31.24 

24.34 

10 

5.64 

31.42 

24.79 

15 

4.60 

31.53 

24.99 

20 

4.41 

31.56 

25.04 

30 

4.33 

31.58 

25.06 

40 

4.28 

31.58 

25.07 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.12 

31.24 

24.33 

360.3 

.000 

10 

5.64 

31.42 

24.79 

316.4 

.034 

20 

4.41 

31.56 

25.04 

293.3 

.064 

30 

4.33 

31.58 

25.06 

291.0 

.093 

STATION  235 

58-05  N   161-37  W  15  AUG  1939        0022  GCT 

WEATHER     BC      BAR  29.78      WIND   NW  5      SEA   NW  2 
TEMPERATURE    DRY  52    WET  51  DEPTH   45 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

9.53 

20.29 

22.60 

5 

9.45 

29.33 

22.64 

10 

5.82 

29.34 

23.1? 

15 

5.45 

29.52 

23.32 

20 

5.25 

29.58 

23.39 

30 

5.27 

29.56 

23.37 

40 

5.26 

29.56 

23.37 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9.53 

29.29 

22.60 

525.5 

.000 

10 

5.82 

29.34 

23.13 

474.6 

.050 

20 

5.25 

29.58 

23.39 

450.7 

.096 

30 

5.27 

29.56 

23.37 

452.4 

.141 
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STATION  236 


5S-13  N   161-44  W 

WEATHER     BC      BAR  29.79 

TEMPERATURE    DRY  53    WET  51 


15  AUG  1939 
WIND   NW  5 

DEPTH 


0200  GCT 

SEA   NW  2 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
5 
10 
15 
20 
30 
38 


DEPTH 

0 

10 

20 

30 


TEMP 
10.64 
10.59 
9.41 
6.90 
6.27 
6.02 
6.00 


SAL 
28.96 
28.96 
29.99 
30.53 
30.86 
30.93 
30.93 


SIG-T 
22.17 
22.18 
23.16 
23.94 
24.28 
24.36 
24,37 


OXY 


PHOS 


NIT 


SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


TEMP 
10.64 
9.41 
6.27 
6.02 


SAL 
28.96 
29,99 
30.36 
30.93 


SIG-T 
22,17 
23,16 
24,28 
24.36 


10^6 
567,0 
471,8 
365,6 
357,6 


AD 
,000 
,052 
,094 
,130 


STATION  237 


58-23  N   161-52  W 

WEATHER     BC      BAR  29.8 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  52 


15  AUG  1939 

WIND   NW  5 

DEPTH 


0358  GCT 
SEA   NW  2 
44 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

0 

9.74 

29,18 

22,48 

5 

9,74 

29,18 

22,48 

10 

9.11 

29,42 

22,77 

15 

7,59 

30,17 

23,57 

20 

7,22 

30,37 

23,77 

30 

7,13 

30.53 

23.91 

38 

7,07 

30.53 

23,92 

OXY 


PHOS 


NIT 


SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9,74 

29,18 

22.48 

536,8 

.000 

10 

9,11 

29.42 

22,77 

509,9 

.052 

20 

7.22 

30.37 

23,77 

413.8 

.0«8 

30 

7.13 

30.53 

23,91 

400.8 

.139 
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STATION  238 

53-31  N   162-00  W  15  AUG  1939        0544  GCT 

WFATWER     BC      BAR  29.81      WIND   NW  4      SEA   iNW  3 
TEMPERATURE    DRY  53    WET  51  DEPTH   37 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PROS 

0 

9.54 

29.49 

22.76 

5 

9.50 

29.52 

22.78 

10 

9.31 

29.56 

22.85 

15 

9.10 

29.61 

22.92 

20 

S.40 

29.90 

23.24 

30 

8.22 

29.92 

23.29 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9.54 

29.49 

22.76 

510.3 

.000 

10 

9.31 

29.56 

22.35 

502.4 

.051 

20 

8.40 

29.90 

23.24 

464.3 

.099 

NIT     SIL 


30     8.22     29.92     23.29     460.5      ,145 


STATION  239 

58-36  N   162-05  W  15  AUG  1939        0702  GCT 

WEATHER     BC      BAR  29.81      WIND  NW  5      SEA   NW  3 
TEMPERATURE    DRY  52    WET  50  DEPTH   35 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

10.04 

29.60 

22.76 

5 

10.04 

29.60 

22.76 

10 

10.02 

29.60 

22.77 

15 

10.07 

29.60 

22.76 

20 

10.00 

29.56 

22.74 

30 

29.58 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.04 

29.60 

22.76 

510.1 

.000 

10 

10.02 

29.60 

22.77 

510.0 

.051 

20 

10.00 

29.56 

22.74 

512.3 

.102 

NIT     SIL 
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STATION  240 

58-32  N   161-41  W  15  AUG  1939        0850  GCT 

WEATHER      C      3AR  29.79      WIND   NW  5      SEA   NW  3 
TEMPERATURE    DRY  50    WET  49  DEPTH   24 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T      OXY 

PHOS 

0 
5 

9.80 
9,75 

29,36 
29.36 

22.61 
22.62 

10 
15 

9.60 
9.48 

29.42 
29.43 

22.69 
22.72 

19 

9.41 

29.43 

22.73 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

0 

10 

TEMP 
9.80 
9.60 

SAL 
29.36 
29.42 

SIG-T      10^6 
22.61     524.3 
22.69     517.0 

AD 
.000 
.052 

NIT     SIL 


STATION  241 

58-27  N   161-35  W  15  AUG  1939        0930  GCT 

WEATHER      C      BAR  29.75      WIND   NW  5      SEA   NW  3 
TEMPERATURE    DRY  50    WET  49  DEPTH   29 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

9.45 

29,34 

22.65 

5 

9.42 

29.34 

22.66 

10 

9,41 

29.36 

22,67 

15 

9,46 

29.34 

22.65 

20 

9,40 

29.34 

22.66 

25 

29.38 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9,45 

29.34 

22.65 

520.6 

.000 

10 

9,41 

29.36 

22.67 

518.7 

.052 

20 

9.40 

29.34 

22.66 

519.9 

.104 

NIT     SIL 
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STATION  lt^2 

58-17  N   161-27  W  15  AUG  1939        1203  GCT 

WEATHER      C      BAR  29.80      WIND  NNW  5      SEA   NW  2 
TEMPERATURE    DRY  49    WET  48  DEPTH   38 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

9.75 

29.11 

22,43 

,571 

0.60 

.00 

3 

5 

9,72 

29.11 

22.43 

.459 

0.80 

.00 

5 

10 

9.97 

29,49 

22.84 

,580 

0.45 

.00 

6 

15 

?.04 

29.90 

23.30 

,579 

0.55 

.00 

6 

20 

7,06 

30.41 

23,83 

,577 

0.60 

.00 

7 

30 

6.83 

30.53 

23.95 

,579 

0.60 

.00 

7 

35 

6.80 

30.55 

23.97 

,582 

0.55 

.00 

7 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTcD  VALUES 

DEPTH 

T'-:mp 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9.75 

29.11 

22.43 

542.2 

.000 

10 

8,97 

29.49 

22,84 

502.7 

.052 

20 

7.06 

30.41 

23,83 

408.8 

.098 

30 

6.83 

30.53 

23,95 

397.1 

.138 

STATION  243 

58-10  N   161-20  W  15  AUG  1939        1448  GCT 

WEATHER      C      BAR  29.81      WIND  NNW  5      SEA   NW  2 
TEMPERATURE    DRY  51    WET  50  DEPTH   46 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 
0     9,69     29,02     22,37     ,596       0,50      ,00       4 


5 

9,79 

29,09 

22.41 

,586 

0.45 

.00 

4 

10 

8,53 

29,63 

23.01 

.587 

0.45 

,00 

5 

15 

5,83 

31.06 

24.49 

,590 

0.55 

.00 

6 

20 

5,74 

31,08 

24,51 

,584 

0.55 

,00 

7 

30 

5,75 

31,08 

24,51 

,580 

0.60 

.00 

8 

40 

5,73 

31.08 

24,52 

.595 

0.60 

.00 

8 

INT 

£RP0LATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9,69 

29.02 

22,37 

548.0 

.000 

10 

8,5  3 

29.63 

23.01 

436.1 

.052 

20 

5,74 

31.08 

24,51 

343.1 

.093 

30 

5,75 

31.08 

24.51 

343.3 

.127 
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STATION  2*4 

58-03  N   161-14  W  15  AUG  1939        1542  GCT 

WEATHER      C      BAR  29,80      WIND  NNW  5      SEA   NW  2 
TEMPERATURE    DRY  50    WET  49  DEPTH   46 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 
0     9,08     29.58     22.90     .590       0.40      .00       5 


5 

9.03 

29,58 

22.90 

.591 

0.40 

.00 

5 

10 

8.63 

29.92 

23.23 

.607 

0.30 

.00 

6 

15 

5.26 

31.44 

24.85 

.618 

0,60 

.00 

6 

20 

5.11 

31.46 

24.88 

.630 

0.70 

.00 

6 

30  5.18  31.47  24,38  .613  0.70      .00 

40  5.16  31.49  24.90  .613  0.78      .00 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH  TEMP  SAL  SIG-T  10^6  AD 

0  9.08  29.58  22.90  497.4  .000 

10  S.63  29.92  23.23  465.9  .048 

20  5.11  31.46  24.88  307.8  .087 

30  5.18  31.47  24.88  307.9  .118 


STATION  245 

57-55  N   161-07  W                15  AUG  1939  1737  GCT 

WEATHER      C      BAR  29.79      WIND  NNW  5  SEA   NW  2 

TEMPERATURE    DRY  51    WET  50           DEPTH  48 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY  PHOS      NIT     SIL 

0     9.15     29.38     22.73     .578  0.45      .00       9 

5     9.10     29.38     22.74     ,603  0.55      .00       9 

10     '3. 11     31.49     24.38     .627  0.65      .00      10 

15     ^.76     31.51     24.96     .626  0.75      .00       9 

20     4.69     31.53     24.98     .623  0.70      .00       9 

30     ^.70     31.53     24.98     .629  0.70      .00      10 

40     4.68     31.55     25.00     .619  0.70      .00      10 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH            TEMP              SAL               SIG-T               10^6  AD 

0            9,15            29.38            22.73            513.3  .000 

10            9,11            31.49            24.38             355.9  .043 

20            4.69            31.53            24.98            298.3  .076 

30            4.70            31.53            24.98             298.4  .106 
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STATION  246 


57-47  N   161-00  W 

WEATHER      C      BAR  29.82 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  49 


15  AUG  1939 
WIND  NNW  5 

DEPTH 


1926  GCT 

SEA   NW  3 
51 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.25 

30.03 

23.22 

.609 

0.45 

.00 

9 

5 

9.17 

30.03 

23.23 

.602 

0.^5 

.00 

8 

10 

8.27 

31.15 

24.24 

.535 

0.45 

.00 

8 

15 

4.24 

31.69 

25.16 

0.70 

.00 

9 

20 

4.04 

31.71 

25.19 

.622 

0.75 

.00 

10 

30 

4.04 

31.73 

25.21 

.627 

0.75 

•  00 

10 

40 

4.00 

31.71 

25.20 

.620 

0.80 

.00 

10 

45 

4,00 

31.73 

25.21 

.625 

0.75 

.00 

9 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10=6 

AD 

0 

9.25 

30.03 

23.22 

466.4 

.000 

10 

8.27 

31.15 

24.24 

369.2 

.042 

20 

4.04 

31.71 

25.19 

278.5 

.074 

30 

4.04 

31.73 

25.21 

277.0 

.102 

STATION  247 


W 


57-40  N   160-53 

WEATHER     3C      BAR  29.80 

TEMPERATURE    DRY  52    WET  50 


15  AUG  1939 
WIND  NNW  4 

DEPTH 


2135  GCT 
SEA   NW  4 
58 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.83 

31.65 

24.69 

,671 

0.35 

.00 

5 

5 

7.79 

31.65 

24,70 

,681 

0.40 

.00 

5 

10 

7.76 

31.65 

24,70 

.683 

0.40 

.00 

4 

15 

7,82 

31.67 

24,71 

.582 

0.40 

.00 

4 

20 

4,58 

31.80 

25,21 

.589 

0.65 

.00 

10 

30 

4.24 

31.80 

25.24 

.584 

0.80 

.05 

12 

40 

4.17 

31.78 

25.24 

.581 

0.85 

.06 

12 

50 

4,18 

31.78 

25.23 

.581 

0.85 

.06 

12 

55 

4,18 

31.80 

25.25 

.531 

0.85 

.06 

12 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10=6 

AD 

0 

7.83 

31.65 

24.69 

325.8 

.000 

10 

7,76 

31.65 

24.70 

325.0 

.033 

20 

4.58 

31.80 

25.21 

276.8 

.063 

30 

4,24 

31.80 

25.24 

273.6 

.091 

50 

4.18 

31.78 

25.23 

274.7 

.146 
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STATION  246 


57-32  N   160-46  W 

WEATHER     BC      BAR  29.81 

TEMPERATURE    DRY  53    WET  51 


15  AUG  1939 
WIND  NNW  4 

DEPTH 


2328  GCT 
SEA   NW  4 
63 


OBSERVED  VALUES 


OEDTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHG5 

NIT 

SIL 

0 

8.32 

31.71 

24,67 

,645 

0.2 

.00 

4 

5 

8.30 

31.71 

24,67 

.606 

0.2 

.00 

4 

10 

7.39 

31.71 

24,80 

.706 

0.25 

.00 

6 

15 

4,22 

31.85 

25,29 

.549 

0.85 

.00 

10 

20 

4.17 

31.85 

25,29 

.491 

1.00 

.03 

10 

30 

4.20 

31.85 

25,29 

.480 

1.00 

.04 

12 

40 

4.16 

31.85 

25.29 

.562 

l.CO 

.04 

12 

50 

4,11 

.577 

0.95 

.04 

14 

60 

4,08 

31.85 

25,30 

.559 

0.95 

.04 

14 

INTERPOLATED 

AND    COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.32 

31.71 

24,67 

328,1 

.000 

10 

7.39 

31.71 

.   24,80 

315.7 

.032 

20 

4.17 

31.85 

25.29 

269.1 

.061 

30 

4.20 

31.85 

25,29 

269.5 

.088 

50 

4.11 

31.85 

25,30 

268.7 

.142 

STATION  249 


57-22  N   160-38  W 

WEATHER     PC      BAR  29.83 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  52 


16  AUG  1939 
WIND  NNW  4 

DEPTH 


0135  GCT 
SEA   NW  2 
63 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PH05 

NIT 

SIL 

0 

3.82 

31,74 

24,62 

.687 

0.25 

.00 

2 

5 

6.78 

31,74 

24,63 

.691 

0.45 

.00 

3 

10 

8,62 

31,74 

24.65 

.688 

0.20 

.00 

3 

15 

4,22 

31,85 

25.29 

.614 

1.50 

.06 

10 

20 

4,06 

31,85 

25.30 

.614 

0.95 

.07 

11 

30 

4,07 

31.89 

25.33 

.617 

1.20 

.07 

11 

40 

4,01 

31.89 

25.34 

.615 

0.90 

.07 

11 

50 

3,97 

31.89 

25.34 

.619 

0.90 

.06 

11 

60 

3,<58 

31.89 

25.34 

.617 

0.90 

.07 

10 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlG-T 

10^6 

AD 

0 

8.82 

31.74 

24,62 

332.9 

.000 

10 

8.62 

31.74 

24,65 

330.2 

.033 

20 

4.06 

31.85 

25.30 

258.1 

.063 

30 

4.07 

31.89 

25.33 

265.2 

.090 

50 

3,97 

31.89 

25.34 

264.4 

.143 
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STATION  250 

57-15  N   160-31  W  16  AUG  1939        0333  GCT 

WEATHER     ^C      BAR  29.81      WIND   NW  4      SEA   NW  2 
TEMPERATURE    DRY  52    WET  50  DEPTH   64 

OBSERVED  VALUES 
DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

9.37 

31.73 

24.53 

.608 

0.35 

.00 

2 

5 

9.30 

31.74 

24.54 

.621 

0.30 

.00 

2 

10 

9.27 

31.74 

24.55 

.625 

0.35 

.00 

2 

15 

9.29 

31.74 

24.55 

.623 

0.30 

.00 

3 

20 

7,70 

31.76 

24.80 

.617 

0.45 

.00 

5 

30 

4.47 

31.85 

25.26 

.603 

1.05 

.09 

9 

40 

4.45 

31.85 

25.26 

.5  96 

0.95 

.10 

10 

50 

4,42 

31.85 

25.27 

.582 

1.30 

.09 

11 

58 

4.43 

31.85 

25.26 

.597 

0.95 

.09 

11 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9.37 

31.73 

24,53 

341.8 

.000 

10 

9.27 

31.74 

24,55 

339.7 

.034 

20 

7.70 

31,76 

24.80 

316,2 

.067 

30 

4..  4  7 

31.85 

25.26 

272,1 

.096 

50     4,42     31.85     25.27     271,7      ,150 

STATION  251 

57-06  N   160-23  W  16  AUG  1939        0535  GCT 

WEATHER     BC      BAR  29.81      WIND  WNW  3      SEA   NW  2 
TEMPERATURE    DRY  51    WET  50  DEPTH   63 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEM" 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9,59 

31,71 

24,48 

,613 

0.00 

.00 

4 

5 

9.55 

,637 

0.05 

.CO 

4 

10 

9,55 

31,71 

24,48 

.638 

0.10 

.00 

3 

15 

9,59 

31,71 

24,48 

.639 

0.10 

.00 

3 

20 

7,13 

31,78 

2^,89 

.588 

0.30 

.02 

4 

30 

4,53 

31,83 

25,24 

.588 

0.85 

.08 

7 

40 

<»,35 

31,87 

25,29 

.589 

0.85 

.12 

9 

50 

4,21 

31,85 

25,29 

.598 

0.85 

.10 

10 

60 

4,22 

31.83 

25,27 

.595 

0.85 

.12 

10 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10?6 

AD 

0 

9,59 

31,71 

24,48 

346.6 

.000 

10 

9,55 

31,71 

24,48 

346.2 

.035 

20 

7,13 

31,78 

24,89 

3  07.3 

.068 

30 

4,53 

31,83 

25,24 

274.2 

.097 

50 

4,21 

31,85 

25,29 

269.7 

.151 
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STATION  252 


56-56  N   160-10  W 

WFATHER     BC      BAR  29.61 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  49 


16  AUG  1939 
WIND  WNW  3 

DEPTH 


0723  OCT 
SEA   NW  2 
61 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.60 

31.71 

24.47 

.601 

0.00 

.00 

2 

5 

9.59 

31.69 

2^.46 

.601 

0.10 

.00 

2 

10 

9.56 

31,67 

24.45 

.602 

0.10 

.00 

2 

15 

9.60 

31,67 

24,44 

.601 

0.10 

.00 

2 

20 

9.42 

31.65 

2^^.46 

.600 

0.10 

.00 

2 

30 

5,49 

31.74 

25.06 

,546 

0.85 

.07 

8 

40 

5.28 

31.78 

25,12 

.540 

0.85 

.08 

9 

50 

5,25 

31.76 

25,11 

.543 

0.85 

.07 

10 

57 

5,25 

31.76 

25.11 

.545 

0.85 

.07 

10 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9.60 

31,71 

24,47 

346,8 

.000 

10 

9,56 

31,67 

24,45 

349.3 

.035 

20 

9,42 

31.65 

24.46 

348,8 

.070 

30 

5,49 

31.74 

25.06 

290.9 

.102 

50 

5,25 

31.76 

25,11 

287.0 

.160 

STATION  253 


56-47  N   160-08  W 

WEATHER     BC      BAR  29.80 

TEMPERATURE    DRY  49    WET  48 


16  AUG  1939 
WIND  WNW  2 

DEPTH 


0925  GCT 
SEA   NW  2 
53 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

°.67 

31.64 

24,41 

,651 

0.00 

.00 

1 

5 

9.64 

31.64 

24,41 

,652 

0.00 

.00 

2 

10 

9.52 

31.67 

24.46 

.638 

0.10 

.00 

2 

15 

7.68 

31,69 

24.75 

.638 

0.35 

.03 

3 

20 

7.30 

31,69 

24.80 

.522 

0.40 

.05 

4 

30 

7.23 

31,69 

24.61 

.517 

0.35 

.05 

4 

40 

7.15 

31,71 

24.83 

,516 

0.4C 

.05 

7 

49 

7.13 

31,69 

24.82 

.513 

0.45 

.05 

5 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9.67 

31.64 

24.41 

353.0 

.000 

10 

9,52 

31.67 

24.46 

348.7 

.035 

20 

7,30 

31,69 

24,80 

316.1 

.068 

30 

7,23 

31,69 

24,81 

315,4 

.100 
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STATION  254 

56-47  N   160-08  W  16  AUG  1939        1440  QCT 

WEATHER     BC      BAR  29.75      WIND   SE  2      SEA   NW  1 
TEMPERATURE    DRY  48    WET  47  DEPTH   51 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

11.12 

31.65 

24.17 

,614 

0.00 

.00 

4 

5 

9.57 

31.65 

24.43 

,616 

0.00 

.00 

4 

10 

9.36 

31.65 

2^.47 

,tio 

0.00 

.00 

5 

15 

8,08 

31.67 

24.67 

.550 

0.60 

.01 

5 

20 

7.88 

31.69 

24,72 

.538 

0.40 

.01 

7 

30 

7,77 

31.69 

24.73 

.528 

0.45 

.02 

7 

40 

7,58 

31.69 

24.76 

.528 

0.45 

.03 

48 

7.55 

31.69 

24,76 

.522 

0.50 

.03 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

PTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

11.12 

31.65 

24,17 

375.6 

.000 

10 

9,36 

31.65 

24,47 

347.8 

.036 

20 

7,88 

31,69 

24,72 

323.8 

.070 

30 

7,77 

31.69 

24,73 

322.5 

.102 

STATION  255 

56-37  N   159-56  W  16  AUG  1939        1650  GCT 

WEATHER    0  F      BAR  29.73      WIND   SE  1      SEA   NW  1 
TEMPERATURE    DRY  47    WET  47  DEPTH   36 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

11.04 

30.99 

23.67 

.572 

0.35 

.00 

8 

5 

10,10 

31.04 

23.87 

.573 

0.35 

.00 

9 

10 

10.05 

31.08 

23.91 

,573 

0.35 

.00 

9 

15 

9,91 

31.17 

24,00 

,561 

0.40 

.00 

9 

20 

9,71 

31.24 

24,09 

.554 

0.25 

.00 

9 

30 

31.46 

,543 

0.25 

.00 

8 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

11.04 

30.99 

23,67 

423.0 

.000 

10 

10.05 

31.08 

23,91 

400,6 

.041 

20 

9.71 

31.24 

24,09 

383.4 

.080 
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STATION  256 

56-46  N   159-27  W  16  AUG  1939        2109  GCT 

WFATHER     RC      BAR  29.71      WIND  ENE  3      SEA   NW  1 
TEMPERATURE    DRY  55    WET  54  DEPTH   24 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PriOS 

NIT 

SIL 

0 

10.28 

30.61 

23.51 

.539 

0.50 

.05 

14 

5 

9.87 

30.86 

23.77 

.541 

0.55 

.03 

12 

10 

9.90 

30.90 

23.80 

.552 

0.55 

.02 

10 

15 

9.87 

30.95 

23.64 

.552 

0.60 

.02 

10 

20 

9.60 

31.08 

23.98 

.552 

1.00 

.02 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.28 

30.61 

23.51 

438.9 

.000 

10 

9.90 

30.90 

23.80 

411.6 

.043 

20 

9.60 

31.08 

23.98 

393.9 

.083 

STATION  257 

56-56  N   159-39  W  16  AUG  1939        2311  GCT 

WEATHER     BC      BAR  29.70      WIND  ENE  2      SEA   NW  1 
TEMPERATURE    DRY  54    WET  52  DEPTH   50 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SiL 


0 

8.73 

31.60 

24.52 

.653 

0.10 

.00 

2 

5 

8.43 

31.60 

24.57 

.663 

0.10 

.00 

10 

8.40 

31.62 

24.59 

.596 

0.35 

.00 

2 

15 

8.14 

31.62 

24.63 

.545 

0.35 

.00 

2 

20 

8,01 

31.62 

24.64 

.559 

0.55 

.00 

2 

30 

8.05 

31.65 

24.66 

.551 

0.55 

.00 

2 

^0 

8.02 

31.64 

24.66 

.556 

0.55 

.00 

2 

45 

8.03 

31.65 

24.67 

.563 

0.60 

.00 

2 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMD 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.73 

31.60 

24.52 

342.1 

.000 

10 

8.40 

31.62 

24.59 

336.0 

.034 

20 

8.01 

31.62 

24,64 

330.8 

.057 

30 

8.05 

31.65 

24.66 

329.2 

.100 
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STATION  258 


57-05  H   159-43  W 

WEATHER     3C      BAR  29.67 

TEMPERATURE    DRY  60    WET  56 


17  AUG  1939 
WIND  ESE  3 

DEPTH 


0112  GCT 

SEA   SE  1 
57 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.93 

31,67 

24.39 

.664 

0.35 

.00 

1 

5 

9.78 

31.67 

24.41 

.673 

0.30 

.00 

1 

10 

9.39 

31.65 

24.46 

.672 

0.30 

.00 

2 

15 

8,89 

31.71 

24.59 

.653 

0.35 

.00 

2 

20 

6.75 

31.74 

24,91 

.601 

0.60 

.02 

4 

30 

6.20 

31.74 

24.98 

.577 

0.55 

.04 

5 

40 

6,14 

31.73 

24.98 

.533 

0.60 

.04 

5 

50 

6.08 

31.71 

24.97 

.583 

1.25 

.05 

5 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9.93 

31.67 

24.39 

354.8 

.000 

10 

9,39 

31.65 

24.46 

348.2 

.035 

20 

6,75 

31,74 

24.91 

305,5 

.068 

30 

6,20 

31,74 

24,98 

299.0 

.098 

50 

6,08 

31.71 

24,97 

300.0 

.158 

STATION  259 


57-14  N   159-50  W 

WEATHER     BC      BAR  29.67 

TEMPERATURE    DRY  56    WET  53 


17  AUG  1939 
WIND  ESE  3 

DEPTH 


0316  GCT 

SEA   SE  1 
61 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.78 

31.64 

24.39 

.688 

0.20 

.00 

2 

5 

9,76 

31.67 

24,42 

.693 

0.20 

.00 

I 

10 

9,34 

31.67 

24,48 

.678 

0.20 

.00 

1 

15 

7,75 

31.73 

24,77 

.637 

0.50 

.00 

4 

20 

5,77 

31.74 

25,03 

.604 

1.00 

.04 

6 

30 

5,34 

31.76 

25,10 

.601 

1.30 

.04 

9 

40 

5,29 

31.76 

25.10 

.600 

1.30 

.05 

9 

50 

5.26 

31.76 

25.11 

.600 

1.00 

.04 

9 

55 

5.26 

31.76 

25.11 

.602 

O.'SS 

.03 

10 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9.78 

31.64 

24.39 

354.7 

.000 

10 

9,34 

31.67 

24.48 

346.0 

.035 

20 

5,77 

31.74 

25.03 

293.9 

.067 

30 

5,34 

31^76 

25.10 

287,8 

.096 

50 

5,26 

31.76 

25.11 

287.1 

.153 
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STATION  260 


57-22  N   159-59  W 

WEATHER      C      BAR  29.65 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  52 


17  AUG  1939 
WIND  ESE  5 

DEPTH 


0457  GCT 

SEA  ESE  2 
59 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9,47 

31.67 

24.46 

.769 

0.20 

.00 

2 

5 

9,45 

31.67 

24.47 

.776 

0.25 

.00 

-> 

10 

8,28 

31.69 

24.66 

.713 

0.45 

.00 

2 

15 

5.51 

31.74 

25.06 

.592 

1.00 

.04 

5 

20 

5,37 

31.74 

25,08 

.532 

0.75 

.06 

5 

30 

5.30 

31.74 

25.08 

.586 

1.00 

.06 

6 

40 

5,28 

31.74 

25.09 

.583 

0.75 

.07 

6 

50 

5,22 

31.74 

25.09 

.535 

0.80 

.07 

7 

55 

5.18 

31.74 

25.10 

.580 

0.85 

.07 

7 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9,47 

31.67 

24.46 

347.8 

.000 

10 

8.28 

31.69 

24.66 

329,2 

.034 

20 

5.37 

31.74 

25.08 

289,5 

.065 

30 

5.30 

31.74 

25.08 

288.9 

.0^54 

50 

5.22 

31.74 

25.09 

288,2 

.152 

STATION  261 


57-32  N   160-07  W 

WEATHER      C      BAR  29.63 

TEMPERATURE    DRY  52    WET  50 


17  AUG  1939 

WIND  ESE  5 

DEPTH 


0637  GCT 
SEA  ESE  2 
58 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SiL 

0 

8.18 

31.62 

24,62 

.724 

0.25 

.00 

2 

5 

7.88 

31.60 

24.65 

.717 

0.40 

.00 

2 

10 

6.52 

31.67 

24.88 

.684 

0.65 

.00 

3 

15 

5.61 

31.74 

25.05 

.535 

0.90 

.04 

5 

20 

5.54 

.578 

0.90 

.06 

3 

30 

5.52 

31.74 

25.06 

.574 

0.75 

.03 

6 

40 

5.50 

31.74 

25.06 

.574 

0.75 

.03 

6 

50 

5.50 

31.74 

25.06 

.577 

0.75 

.03 

6 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.18 

31.62 

24.52 

332.8 

.000 

10 

6.52 

31.67 

24.88 

307.8 

.032 

20 

5,54 

31.74 

25.06 

291.5 

.062 

30 

5.52 

31.74 

25.06 

291.2 

.0^2 

50 

5.50 

31.74 

25.06 

291.2 

.150 

149 


STATION  262 


57-41  N   160-15  W 

WEATHER      C      BAR  29.63 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  49 


17  AUG  1939 
WIND  ESE  5 

DEPTH 


0824  GCT 
SEA  ESE  2 
66 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
5 
10 
15 
20 
30 
40 
50 


TEMP 
8.08 
7,99 
6.78 
5,84 
5*61 
5.39 
5,35 
5,35 


SAL 
31.56 
31.56 
31.56 
31.64 
31.65 
31.67 
31.67 
31.67 


SIG-T 
24,59 
24.60 
24.76 
24.94 
24.98 
25.02 
25.02 
25.02 


OXY 
,636 
,637 
,635 
.607 
.600 
.591 
.589 
.587 


PHOS 
0.45 
0.45 
0.60 
0.70 
0.70 
0.70 
0.70 
0.70 


NIT 

SIL 

.00 

3 

.00 

3 

.00 

4 

.00 

5 

.00 

6 

.00 

6 

.00 

6 

.CO 

6 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 
0 
10 
20 
30 
50 


TEMP 
8,08 
6,78 
5,61 
5,39 
5.35 


SAL 
31.56 
31.56 
31.65 
31.67 
31.67 


SIG-T 
24.59 
24.76 
24.98 
25.02 
25.02 


10^6 
335.9 
319.2 
298.9 
295.1 
294.8 


AD 
.000 
.033 
.064 
.094 
.153 


STATION  263 


57-49  N   160-22  W 

WEATHER     BC      BAR  29.63 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  49 


17  AUG  1939 
WIND  ESE  5 

DEPTH 


0958  GCT 
SEA   SE  5 
56 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.54 

30.26 

23.35 

.594 

0.50 

.00 

3 

5 

9,34 

30.34 

23.45 

.599 

0.50 

.00 

4 

10 

5,68 

31.38 

24.76 

.625 

0.55 

.00 

4 

15 

5,55 

31.47 

24.84 

.616 

0.65 

.00 

5 

20 

5,49 

31.49 

24.87 

.618 

0.65 

.00 

3 

30 

5,42 

31.51 

24. 8o 

.613 

0.70 

.00 

5 

40 

5,39 

31,51 

24,89 

.614 

0.70 

.00 

5 

50 

5,38 

31,51 

24,89 

.611 

0.70 

.00 

5 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9,54 

30.26 

23.35 

453.6 

.000 

10 

5,68 

31.38 

24,76 

319.8 

.039 

20 

5,49 

31.49 

24.87 

309.6 

.070 

30 

5.42 

31.51 

24,89 

307,4 

.101 

50 

5.38 

31.51 

24. 8P 

307.2 

•  162 

150 


STATION  264 


57-58  N   160-31  W 

WEATHER     BC      BAR  29.60 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  49 


17  AUG  1939 

WIND    E  5 

DEPTH 


1151  GCT 
SEA   SE  4 
50 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
5 
10 
15 
20 
30 
40 
45 


DEPTH 

0 

10 

20 

30 


TEMP 
10.19 
10.21 
9,33 
5.51 
5.44 
5.43 
5.42 
5.40 


SAL 
29.13 
29.13 
29.81 
31.49 
31.49 
31.49 
31.51 
31.51 


SIG-T 
22.37 
22.37 
23.04 
24.86 
24.87 
24.87 
24.89 
24.89 


OXY 
.577 
.583 
.598 
.624 
.623 
.626 
.624 
.625 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


TEMP 
10.19 
9,33 
5.44 
5.43 


SAL 
29,13 
29,81 
31,49 
31.49 


SIG-T 
22.37 
23.04 
24.87 
24.87 


10^6 
547,4 
484,1 
309,1 
309,0 


PHOS 
0.55 
0,55 
0,60 
0,65 
0,65 
0,75 
0,60 
0.55 


AD 
.000 
.052 
,092 
,123 


NIT 

5IL 

,00 

1 

,00 

1 

,00 

2 

,00 

4 

,00 

h 

,00 

^ 

,00 

5 

,00 

5 

STATION  265 


58-08  N 

160-39 

W 

1 

L7 

AUG  1939 

1335 

GCT 

WEATHER 

C 

BAR  29,58 

WIND    E  5 

SEA 

SE  4 

TEMPERATURE 

DRY  52 

WET  51 

DEPTH 

48 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

18,24 

28.60 

21.95 

,575 

0.45 

,00 

2 

5 

10,26 

28.60 

21.95 

,573 

0.45 

,00 

3 

10 

8,01 

29.65 

23.10 

,600 

0,50 

.00 

3 

15 

6,33 

30.39 

23.90 

,589 

0,60 

.00 

3 

20 

5,82 

30.93 

24.39 

,601 

0,85 

.00 

5 

30 

5,64 

31.02 

24.48 

,602 

0,35 

.00 

6 

40 

5,71 

31.06 

24,50 

,604 

0,55 

,00 

6 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10,24 

28,60 

21.95 

587,5 

,000 

10 

3,01 

29.65 

23.10 

477,6 

,053 

20 

5,82 

30.93 

24.39 

355,3 

,095 

30 

5,64 

31.02 

24.48 

346,6 

,130 

151 


STATION  266 


58-26  N   160-55  W 

WEATHER      C      BAR  29.55 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  49 


19  AUG  1939 
WIND  SSW  2 

DEPTH 


0928  GCT 
SEA   SW  1 
14 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

5IG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

12.50 

27.74 

20.90 

.525 

1.15 

.00 

8 

5 

12.22 

27.74 

20.95 

.523 

1.20 

.00 

10 

10 

12.20 

27.75 

20.96 

.524 

1.10 

.00 

12 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

12.50 

27.74 

20.90 

668.2 

.000 

10 

12.20 

27.75 

20.96 

682.5 

.069 

STATION  267 


58-17  N 

160-46 

W 

L9  AUG  1939 

105 

5  GCT 

WEATHER 

C 

BAR  29, 

,58 

WIND  SSW  2 

SEA 

SW  1 

TEMPERATURE 

DRY  50    WET  49 

DEPTH 

30 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.29 

29.07 

22.47 

.571 

0.70 

.00 

4 

5 

9,30 

29.09 

22.48 

.571 

0.65 

.00 

4 

10 

9.32 

29.09 

22.^8 

.568 

0.75 

.00 

5 

15 

9.35 

29.11 

22.49 

.568 

0.75 

.00 

4 

20 

29.11 

.544 

0.65 

.00 

3 

25 

29.11 

.572 

0.75 

.00 

3 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10'^6 

AD 

0 

9.29 

29.07 

22.47 

538.4 

.000 

10 

9.32 

29.09 

22.48 

537.5 

.054 

152 


STATION  268 

58-08  N   160-39  W  19  AUG  1939        1245  GCT 

WEATHER      C      BAR  29.61      WIND   SW  2      SEA   SW  1 
TEMPERATURE    DRY  49    WET  48  DEPTH   47 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

9.02 

29.20 

22.61 

.582 

0.70 

.00 

3 

5 

9.03 

29.25 

22.65 

.580 

0.70 

.00 

3 

10 

7.36 

30.39 

23.77 

.598 

0.80 

.00 

5 

15 

6.46 

30.64 

24.08 

.592 

0.70 

.00 

5 

20 

6.22 

30.81 

24.24 

.586 

0.75 

.00 

6 

30 

6.08 

30.82 

24,27 

.588 

0.70 

.00 

8 

40 

5.85 

31.00 

24.44 

.593 

0.95 

.00 

9 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9.02 

29.20 

22.61 

524.9 

.000 

10 

7.36 

30.39 

23.77 

413.9 

.047 

20 

6.22 

30.81 

24.24 

368.8 

.086 

30 

6.08 

30.82 

24.27 

366,5 

•  123 

STATION  269 

58-22  N   160-30  W  19  AUG  1939        1512  GCT 

WEATHER      C      BAR  29.66      WIND   SW  2      SEA   SW  1 
TEMPERATURE    DRY  49    WET  48  DEPTH   19 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

10.21 

28.98 

22.25 

.558 

0.75 

.00 

3 

5 

10.22 

.553 

0.75 

.00 

•J 

10 

10.26 

29.07 

22.32 

.55^ 

0.30 

.00 

4 

15 

10.31 

29.07 

22.31 

.554 

0.70 

.00 

4 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10*6 

AD 

0 

10.21 

28.98 

22.25 

558.8 

.000 

10 

10.26 

29.07 

22.32 

553.0 

.056 

153 


STATION  270 


58-17  N   160-22  W 

WEATHER    0  P      BAR  29.68 

TEMPERATURE    DRY  49    WET  49 


19  AUG  1939 
WIND   SW  4 

DEPTH 


1657  GCT 
SEA   SW  2 
43 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.90 

29.09 

22.54 

.580 

0.70 

.00 

3 

5 

8.93 

29.11 

22.55 

.581 

0.55 

.00 

4 

10 

7.82 

29.67 

23.15 

.584 

0.75 

.00 

5 

15 

7.64 

29.88 

23.33 

.580 

0.75 

.00 

5 

20 

7.17 

30.28 

23.71 

.587 

0.75 

.00 

6 

30 

6.32 

30.79 

24.22 

.587 

0.75 

.00 

8 

35 

6.28 

30.81 

24.24 

♦  572 

0.75 

.00 

8 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.90 

29.09 

22.54 

531.4 

.000 

10 

7,82 

29.67 

23.15 

473.6 

.050 

20 

7.17 

30.28 

23.71 

419.9 

.095 

30 

6.32 

30.79 

24.22 

371.5 

.135 

STATION  271 


58-03  N   160-14  W 

WEATHER      0      BAR  29.75 

TEMPERATURE    DRY  48    WET  48 


19  AUG  1939 

WIND   SW  3 

DEPTH 


1845  GCT 
SEA  SSW  2 
49 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.01 

30.79 

24.13 

.593 

0.60 

.00 

8 

5 

7.05 

30.31 

24.14 

.594 

0.75 

.00 

8 

10 

6.37 

31.00 

24.38 

.600 

0.70 

.00 

9 

15 

6.15 

31.08 

24.47 

.604 

0.75 

.00 

8 

20 

6.02 

31.13 

24.52 

.604 

0.70 

.00 

8 

30 

5.97 

31.15 

24.54 

.605 

0.80 

.00 

9 

40 

5.95 

31.15 

24.54 

.608 

0.75 

.00 

9 

45 

5.94 

31.15 

24.55 

.607 

0.60 

.00 

9 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

lo'^e 

AD 

0 

7.01 

30.79 

24.13 

379.5 

.000 

10 

6.37 

31.00 

24,38 

356.2 

.037 

20 

6.02 

31.13 

24.52 

342.5 

.072 

30 

5.97 

31.15 

24.54 

340.5 

.105 

154 


STATION  272 


57-54  N   160-07  W 

WEATHER      C      BAR  29.80 
TEMPERATURE    DRY  49    WET  48 


19  AUG  1939 
WIND   SW  3 

DEPTH 


2038  GCT 
SEA  SSW  2 
52 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

6.88 

31.44 

24.66 

.603 

0.55 

5 

6.38 

31.44 

24.72 

.600 

0.55 

10 

6.33 

31.44 

24.73 

.603 

0.55 

15 

6.39 

31.44 

24.72 

.602 

0.55 

20 

6.29 

31.44 

24.73 

.601 

0.60 

30 

6.25 

31.42 

24.72 

.601 

0.65 

40 

6.20 

31.42 

24.73 

.602 

0.55 

49 

6.15 

31.44 

24.75 

.600 

0.65 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

6.88 

31.44 

24.66 

329.3 

.000 

10 

6.33 

31.44 

24.73 

322.8 

.033 

20 

6.29 

31.44 

24.73 

322.4 

.065 

30 

6.25 

31.42 

24,72 

323.5 

.097 

NIT 

SIL 

.00 

8 

.00 

8 

.00 

8 

.00 

7 

.00 

7 

.00 

8 

.00 

8 

.00 

8 

STATION  273 


57-45  N   159-58  W 

WEATHER      C      BAR  29.81 

TEMPERATURE    DRY  49    WET  48 


19  AUG  1939 
WIND   SW  3 

DEPTH 


2215  GCT 
SEA  SSW  2 
51 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

6.83 

31,51 

24.72 

,601 

0.55 

,00 

9 

5 

6.70 

31,51 

24.74 

,602 

0.60 

,00 

9 

10 

6.65 

31,51 

24.74 

,596 

0.60 

,00 

9 

15 

6,71 

31,51 

24.73 

0.55 

,00 

9 

20 

6.64 

31,53 

24.76 

,596 

0.55 

,00 

9 

30 

6.66 

31,53 

24.76 

,595 

0.55 

,00 

8 

4C 

6.60 

31,53 

24.76 

,596 

0.55 

,00 

9 

43 

5.61 

31,53 

24.76 

,593 

0.65 

,00 

9 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

6.83 

31,51 

24.72 

323,4 

.000 

10 

6.65 

31,51 

24,74 

321,3 

.032 

20 

6.64 

31.53 

24,76 

319,8 

.064 

30 

6,66 

31.53 

24,76 

320.2 

.096 

155 


STATION  274 

57-36  M   159-50  W                20  AUG  1939  0010  GCT 

WEATHER    C  2      BAR  29.84      WIND   SE  2      SEA  SSW  2 
TEVPERATURE    DRY  49    WET  48           DEPTH   54 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY  PHOS      NIT     SIL 

0     6,85     31.65     24.83     .603  0.60      .00       4 

5     6.76     31.65     24.84     .6C7  0.55      .00       5 

10     6.66     31.55     2^.85  0.50      .00       4 

15     6.68     31.65     24.85     .461  0.50      .00       4 

20     6.64     31.65     24.85  0.55      .00       4 

30     6.65     31.65     24.8?     .578  0.55      .00       5 

40     6.64     31.65     24.85     .59^  0.60      .00       6 

50     6.67     31.65     24,85  0.70      .00       6 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      10^6  AD 

0     6.85     31.65     24.83     313.2  .000 

10     6.66     31.65     24.85     311.0  .031 

20     6.64     31.65     24.85     310.9  .062 

30     6,65     31.65     24,85     311.1  .093 

50     6.67     31.65     24.85     311.6  .155 


STATION  275 

57-27  N   159-43  W  20  AUG  1939        0200  GCT 

WEATHER    C  Z      BAR  29.83      WIND   SE  2      SEA   SW  1 
TEMPERATURE    DRY  49    WET  48  DEPTH   56 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

0 

8.39 

31.71 

24.66 

.677 

5 

7.98 

31.59 

2^.70 

.696 

10 

6.93 

31.71 

24,86 

.612 

15 

6,93 

31.71 

24,86 

.598 

20 

6.90 

31.71 

24.87 

.599 

30 

6,88 

.595 

40 

6.81 

31.71 

24.88 

.596 

50 

6.84 

31.71 

2^.87 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VA 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

0 

3.39 

31.71 

24.66 

329.1 

10 

6.?3 

31.71 

24.86 

309.8 

20 

6.90 

31.71 

24.87 

309.6 

30 

6.88 

31.71 

24,87 

309.4 

50 

6.84 

31.71 

24.87 

309.2 

PHOS 
0.35 
0.30 
0.55 
0.55 
0.65 
0.95 
0.70 
0.75 


AD 
.COO 
.032 
.063 
.094 
.156 


NIT 

SIL 

.00 

5 

.00 

5 

.00 

6 

.00 

6 

.00 

8 

.00 

8 

•  00 

9 

.00 

11 

156 


STATION  276 

57-13  N   159-34  w  20  AUG  1939        0156  GCT 

WEATHER    0  R      BAR  29.79      WIND   SE  2      SEA   SW  1 
TEMPERATURE    DRY  49    WET  *8  DEPTH   58 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH  TEMP  SAL  SIG-T  OXY  PHOS  NIT  SIL 
0  9.60  31.69  24.^6  .672  0.20  .00  4 
5     B.ee     31.69     24,57     .577       0.25      .00       4 


10 

6.Q6 

31.71 

24.86 

.580 

0.75 

.00 

6 

15 

6.7e 

31.71 

24,88 

0.70 

.00 

6 

20 

6.64 

.^i: 

0.65 

.00 

6 

3C 

6.61 

0.70 

.00 

7 

40 

6.57 

.56? 

0.75 

.00 

7 

50 

6.57 

31.73 

24,9? 

,562 

0.95 

,00 

6 

55 

6.48 

31.74 

24, 9i 

,536 

0.75 

.00 

7 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TE^IP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9.60 

31.69 

24,46 

348,3 

,000 

10 

6.96 

31.71 

24,86 

310,2 

.033 

20 

6.64 

31.72 

24,91 

305,2 

.064 

30 

6,61 

31.72 

24,92 

304,3 

.094 

50 

6,57 

31.7? 

24,93 

303,3 

.124 

STATION  277 

57-09  N   159-27  W  20  AUG  1939        0535  GCT 

WEATHER    0  P      BAR  29.74      WIND   SE  4      SEA   SE  3 
TEMPERATURE    DRY  49    WET  49  DEPTH   56 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 
0     8,91     31.56     24,46  0.20      .00       3 


5 

8.88 

,671 

0.20 

.00 

3 

10 

7.63 

31.64 

24.71 

,540 

0.40 

.00 

4 

15 

7.55 

31.64 

24,72 

,575 

0.50 

.02 

4 

20 

7.4? 

31.64 

24,74 

,567 

0.50 

.03 

5 

30 

7,28 

31.65 

24,77 

.564 

0.55 

,04 

5 

40 

7,?1 

31.69 

24,80 

,56^ 

0.45 

.05 

5 

50 

7,31 

31.67 

24.78 

,564 

0.55 

.04 

5 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^  B 

AD 

0 

8,91 

31.56 

24,46 

347,6 

.000 

10 

7,63 

31.64 

24,71 

324,1 

,034 

20 

7,43 

31.64 

24,74 

321,6 

.066 

30 

7,29 

31.65 

24,77 

31Q,0 

.098 

50 

7.31 

31,67 

24,78 

318,2 

.162 

157 


STATION  278 

57-OC  N   159-19  W  20  AUG  1939        0720  GCT 

WEATHER    0  R      BAR  29.72      WIND   5E  5      SEA   SE  't 
TEMPERATURE    DRY  ^8    WET  f8  DEPTH   41 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

9.22 

31,31 

24.22 

.561 

0,45 

.02 

8 

5 

9,21 

31,31 

24,22 

.560 

0.50 

.02 

9 

10 

9.20 

31,33 

24,24 

.558 

0,40 

,02 

9 

15 

9.13 

31,33 

24,24 

.557 

0,45 

,02 

9 

20 

8.79 

31,44 

24,3? 

.558 

0,45 

,03 

9 

30 

8.55 

31,51 

24,43 

.555 

0,50 

,03 

10 

35 

8.49 

31.53 

24.50 

.554 

0.45 

,03 

10 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9,22 

31,31 

24.22 

370,8 

.000 

10 

9,20 

31,33 

24.24 

369,1 

.037 

20 

8,79 

31,44 

24.39 

355,1 

.073 

30 

8,55 

31.51 

24.48 

346.6 

.108 

STATION  279 

56-51  N   159-10  W  20  AUG  1939        0845  GCT 

WEATHER    0  R      BAR  29,61      WIND   SE  6      SEA   SE  6 
TEMPERATURE    DRY  48    WET  48  DEPTH   27 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10,06 

30,91 

23.73 

,549 

0,50 

.00 

10 

5 

10,04 

30,93 

23.80 

.549 

0.50 

.02 

11 

10 

10,03 

30,93 

23.80 

.547 

0.60 

.02 

12 

15 

10,07 

30,93 

23,79 

.548 

0,60 

.03 

12 

20 

30,93 

•  549 

0.55 

•  03 

11 

25 

30.93 

.549 

0.55 

.02 

12 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10=5 

AD 

0 

10,06 

30.91 

23,78 

413.2 

.000 

10 

10,03 

30.93 

23,80 

411,4 

.041 

158 


STATION  280 

56-59  N   158-38  W  20  AUG  1939   ,     1804  GCT 

WEATHER      C      BAR  29.51      WIND    5  4      SEA   SE  2 
Tt'MPERATUPE    DRY  53    WET  51  DEPTH 

OBSERVED  VALUES 

PHOS 
1.00 
1.20 
1.00 
0.95 


AD 
.000 
•  046 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

0 

10.87 

30.39 

23.24 

.549 

5 

10.34 

30.44 

23.28 

.550 

10 

10.32 

30.44 

23.29 

.547 

15 

10.82 

30.50 

23.33 

.549 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VA 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

0 

10.87 

30.39 

23.24 

464.7 

10 

10.32 

30.44 

23.29 

460.3 

NIT 

SIL 

.00 

14 

.00 

15 

.00 

15 

•  00 

15 

STATION  281 

57-08  N   158-45  W  20  AUG  1939        1941  .GCT 

WEATHER      C      BAR  29.60      WIND  WSW  4      SEA    S  2 
TEMPERATURE    DRY  57    WET  50  DEPTH   40 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

9.20 

31.24 

24.17 

.570 

0.60 

.00 

6 

5 

9.21 

31.26 

24.18 

.575 

0.55 

•  00 

10 

10 

9.19 

31.26 

24.19 

.572 

0.55 

•  00 

10 

15 

9.24 

31.26 

24.18 

.570 

0.45 

•  02 

11 

20 

9.18 

31.26 

24.19 

•  566 

0.50 

.02 

11 

30 

31.24 

.569 

0.50 

.02 

12 

35 

0.65 

.02 

12 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9.20 

31.24 

24.17 

375.7 

.000 

10 

9.19 

31.26 

24.19 

374.2 

.037 

20 

9.18 

31.26 

24.19 

374,0 

.074 

159 


STATION  282 


57-17  N   158-53  W 

WEATHER      C      BAR  29.63 

TEMPERATURE    DRY  48    WET  48 


20  AUG  1939 
WIND  WSW  3 

DEPTH 


2110  GCT 

SEA   SW  2 
49 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

0 

8.5C 

31.44 

24.43 

.581 

5 

8.48 

31.42 

24.42 

,580 

10 

8.49 

31.46 

2'».45 

.579 

15 

8.51 

31.46 

24.45 

.575 

20 

8.45 

31.46 

24.^6 

,579 

30 

8,47 

31.46 

24.^5 

,579 

40 

8.<!4 

31.42 

24.43 

.573 

45 

31.44 

•  573 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VA 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

0 

8.50 

31.44 

24.43 

350.7 

10 

8,49 

31.46 

24.45 

349.2 

20 

8,45 

31.46 

24.46 

348.8 

30 

8.47 

31.46 

24.45 

349.1 

PHOS 
0.45 
0.50 
0.5C 
0.35 
0.35 
0.35 
0.40 
0.40 


AD 
.000 
.025 
.070 
.105 


NIT 

SIL 

.02 

9 

.02 

9 

.02 

11 

.02 

11 

.00 

11 

.00 

10 

.00 

11 

.00 

11 

STATION  283 


57-26  N   159-00  W 

WEATHER      C      BAR  29.64 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  49 


20  AUG  1939 
WIND  WSW  2 

DEPTH 


2245  GCT 
SEA  WSW  2 
51 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.11 

31.51 

24.54 

.609 

0,50 

.00 

6 

5 

8.06 

31.51 

24.55 

.607 

0,35 

.00 

7 

10 

8.02 

31.47 

24.53 

.605 

0.50 

,00 

5 

15 

8.03 

.602 

0.55 

,00 

3 

20 

7.99 

31.51 

24.56 

.602 

0.55 

,00 

3 

30 

8.00 

31.51 

24,56 

.600 

0.50 

,00 

5 

^0 

7,96 

31.49 

24.55 

,600 

0.50 

.00 

4 

45 

7,97 

31.49 

24,55 

,599 

0.50 

.00 

4 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPT'-' 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8,11 

31.51 

24,54 

340.1 

.000 

10 

8,02 

31.47 

24.53 

342.0 

.034 

20 

7,99 

31.51 

24.56 

338.7 

.068 

30 

8.00 

31.51 

24.56 

339.0 

.102 

160 


STATION  284 


57-35  N   159-09  W 

WEATHER    0  C      BAR  29.57 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  49 


21  AUG  1939 
WIND  W5W  3 

DEPTH 


0024  GCT 

SEA  WSW  1 
50 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.70 

31.49 

24.59 

.613 

0.55 

.00 

8 

5 

7.68 

31.47 

24,57 

,614 

0.60 

-00 

8 

10 

7.64 

,608 

0.55 

aOO 

8 

15 

7,66 

.604 

0.60 

.00 

8 

20 

7,60 

31.47 

24.58 

,605 

0.65 

.00 

8 

30 

7,59 

*603 

0.60 

»00 

9 

40 

7,58 

31,47 

24.59 

.598 

0.60 

.00 

8 

45 

7.55 

31.46 

24,58 

.597 

0.55 

.00 

8 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^5 

AD 

0 

7.70 

31.49 

24.59 

336.0 

.000 

10 

7.64 

31.47 

24,58 

336,7 

.038 

20 

7,50 

31.47 

24.58 

336.5 

.067 

30 

7.59 

31.48 

24.59 

335.7 

•  101 

STATION  285 


57-44  N   159-17  W 
WEATHER      C      BAR 
TEMPERATURE    DRY  47 


WET  46 


21  AUG  1939 
WIND  WSW  3 

DEPTH 


0206  GCT 

SEA  WSW  1 
46 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
5 
10 
15 
20 
30 
40 


DEPTH 

0 

\0 

20 

30 


TEMP 
7,62 
7.62 
7.63 
7,65 
7.64 
7.64 
7.62 


SAL 
31.40 
31.40 
31.40 
31.40 
31.40 
31.40 
31.40 


SIG-T 
24,53 
24,53 
24,53 
24,52 
24.52 
24,52 
24.53 


OXY 
.583 
,563 
.560 
•  579 
.581 
.576 
.580 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


TEMP 
7.62 
7,63 
7.64 
7.64 


SAL 
31,40 
31.40 
31.40 
31.40 


SIG-T 
24,53 
24,53 
24,52 
24.52 


10^6 
341,7 
342,0 
342,2 
342.4 


PHOS 
0.65 
0.70 
0.60 
0.75 
0.70 
0,75 
0.75 


AD 

•  000 
.034 
.068 

•  102 


NIT 

SIL 

»00 

7 

.00 

8 

,00 

8 

•  00 

9 

.00 

9 

aOO 

10 

.00 

9 

161 


STATION  286 


57-53  N   159-25  W 

WEATHER      C      BAR  29.72 

TtMPERATUl^E    DRY  A7    WET  46 


21  AUG  1939 

WIND  WSW  4 

DEPTH 


0338  GCT 
SEA  WSW  2 
A4 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.70 

31.11 

24.29 

.570 

0,65 

,00 

5 

5 

7.74 

31.09 

24.27 

•  563 

0,65 

,00 

5 

10 

7.74 

31.09 

24.27 

.570 

0,55 

,00 

5 

15 

7.77 

31.09 

24.26 

.563 

0,65 

,00 

5 

20 

7.75 

31.09 

24.27 

.569 

0,55 

,00 

6 

30 

7.76 

31.09 

24.27 

.563 

0,65 

,00 

6 

^0 

7.74 

31.08 

24,26 

.565 

0.65 

.00 

6 

INTERPOLATED 

AND    COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^5 

AD 

0 

7.70 

31.11 

24.29 

364.4 

,000 

10 

7.74 

31.09 

24.27 

366,5 

.037 

20 

7.75 

31.09 

24.27 

366.8 

.074 

30 

7.76 

31.09 

24.27 

367.1 

.111 

STATION  287 


58-02  N   159-39  W 

WEATHER      C      BAR  29,74 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  46 


21  AUG  1939 

WIND  WSW  4 

DEPTH 


0604  GCT 
SEA  WSW  2 
43 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7,40 

30.57 

23,91 

.571 

0.45 

,00 

9 

5 

7.40 

30.57 

23,91 

.574 

0.45 

,00 

9 

10 

7,39 

30.57 

23,91 

.574 

0.45 

,00 

9 

15 

7.45 

30.57 

23,90 

.576 

0.50 

,00 

10 

20 

7,39 

30.57 

23.91 

.576 

0.50 

.00 

10 

30 

7,43 

30.57 

2  3,90 

.573 

0,55 

.00 

10 

40 

7,41 

30.57 

23.91 

.573 

0.50 

.02 

11 

INTERPOLATED 

AND    COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7.40 

30.57 

23.91 

400.9 

.000 

10 

7.39 

30.57 

23.91 

400.8 

.040 

20 

7,39 

30.57 

23.91 

40K0 

,080 

30 

7.43 

30.57 

23.90 

401.6 

,120 

162 


STATION    288 


58-11    N 

159-49 

W 

i 

n    AUG    1939 

0621 

GCT 

WEATHER 

C 

BAR    29. 

,76 

WIND    WSW    4 

SEA 

WSW    2 

TEMPERATURE 

DRY    47         WET    46 

DEPTH 

37 

OBSERVED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8,45 

29.65 

23.04 

.582 

0,45 

.00 

6 

5 

8,43 

29,67 

23.06 

.588 

0.55 

.00 

7 

10 

7.42 

30,19 

23.61 

.584 

0.55 

.02 

9 

15 

6,96 

30,35 

23,79 

.579 

0.55 

.02 

10 

20 

6,91 

3C.35 

23,80 

.576 

0.55 

.02 

11 

30 

6,88 

30,37 

23,82 

.577 

0.55 

.02 

11 

INTERPOLATED 

AND    COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8,45 

29,65 

23.04 

483,4 

,000 

10 

7.42 

30.19 

23.61 

429.6 

,046 

20 

6,91 

30,35 

23.80 

411.4 

.088 

30 

6,88 

30,37 

23.82 

409.7 

.129 

STATION    289 


58-21    N       159-55    W 

WEATHER  C  BAR    29.82 

TEMPERATURE         DRY    49         WET    48 


21    AUG    1939 

WIND         W    5 

DEPTH 


0800    GCT 
SEA         W    2 
36 


OBSERVED    VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.97 

30,81 

23.87 

.582 

0,55 

•  00 

8 

5 

8,94 

30,81 

23.88 

,581 

0,45 

.00 

9 

10 

8,39 

31,08 

24.17 

.582 

0.40 

.00 

9 

15 

8,12 

31,22 

24.32 

.569 

0.50 

.00 

9 

20 

7,92 

31,26 

24,38 

.567 

0.50 

.02 

10 

30 

7,49 

31,42 

24.56 

.547 

0.65 

.02 

11 

INTERPOLATED 

AND    COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^  6 

AD 

0 

8,97 

30,81 

23.87 

404.3 

.000 

10 

8,39 

31,08 

24.17 

376.1 

.039 

20 

7,92 

31.26 

24.38 

356,4 

.076 

30 

7,49 

31.42 

24.56 

338,9 

.111 

163 


STATION  290 

58-29  N   159-57  W  21  AUG  1939        0940  GCT 

WEATHER      C      BAR  29.86      WIND    W  5      SEA    W  4 
TEMPERATURE    DRY  49    WET  47  DEPTH   25 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

10.21 

28.01 

21.50 

.564 

0.40 

.00 

4 

5 

10.20 

28.03 

21.52 

.565 

0.40 

.00 

5 

10 

9.50 

28.35 

21.87 

.549 

0.45 

.00 

6 

15 

8.71 

28.84 

22.37 

.4<?2 

0.85 

.05 

12 

20 

8.67 

28.84 

22.38 

.492 

0.75 

.04 

12 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTEO  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^5 

AD 

0 

10.21 

28.01 

21.50 

630.9 

.000 

10 

9,50 

28.35 

21.87 

595.2 

.061 

20     8.67     28.84     22.38     547.1      .118 


STATION  291 

58-34  N   159-41  W  21  AUG  1939        1125  GCT 

WEATHER      C      BAR  29.87      WIND    W  5      SEA    W  4 
TEMPERATURE    DRY  50    WET  47  DEPTH   21 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.04 

28.01 

21.53 

.558 

0.50 

.00 

5 

5 

10.03 

28.01 

21.53 

.556 

0.55 

.00 

6 

10 

10.06 

28.01 

21.52 

.554 

0.55 

.00 

6 

15 

10.09 

2F.01 

21.52 

.514 

0.60 

.00 

6 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.04 

28.01 

21.53 

628.3 

.000 

10 

10,06 

28.01 

21.52 

628.8 

.063 

164 


STATION  292 


58-24  N   159-34  W 

WEATHER      C      BAR  29.87 

TEMPERATURE    DRY  51    WET  48 


21  AUG  1939 

WIND    W  5 

DEPTH 


1255  GCT 
SEA    W  4 
21 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.18 

27,85 

21.38 

.564 

0,60 

,00 

5 

5 

10.14 

27,83 

21,37 

,555 

0,60 

,00 

4 

10 

10.18 

27.83 

21.37 

.574 

0.60 

,00 

4 

15 

10.21 

27.83 

21.36 

.563 

0,65 

.00 

4 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.18 

27,85 

21,38 

642,3 

,000 

10 

10.18 

27.83 

21,37 

644,0 

,064 

STATION  293 


58-15  N   159-25  W  21  AUG  1939 

WEATHER    0  A      BAR  29.89      WIND    W  5 
TEMPERATURE    DRY  49    WET  48  DEPTH 


1433  GCT 
SEA    W  4 
23 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.80 

23.08 

21.62 

.569 

0.50 

.00 

3 

5 

9.80 

28,08 

21.62 

.572 

0.50 

.00 

3 

10 

9.73 

28.08 

21.62 

.572 

0.50 

.00 

3 

15 

9.81 

28.08 

21.62 

.558 

0.60 

,00 

3 

20 

9,75 

28.15 

21.68 

.572 

0.55 

,00 

4 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9,80 

28.08 

21.62 

619.6 

,000 

10 

9,78 

28.08 

21.62 

619.4 

,062 

20 

9,75 

28,15 

21.68 

613.9 

.124 
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STATION  294 


59-07  N   159-17  W 

WEATHER    0  M      BAR  29.92 

TEMPERATURE    DRY  48    WET  48 


21  AUG  1939 
WIND    W  5 

DEPTH 


1607  GCT 

SEA   SW  4 
27 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.62 

29.85 

23.17 

.576 

0.55 

.00 

4 

5 

8.61 

29.87 

23.19 

.572 

0.50 

.00 

5 

10 

8.61 

29.92 

23.23 

.573 

0.65 

.00 

6 

15 

8.62 

29.92 

23.23 

.570 

0.45 

.00 

6 

20 

8.57 

29.99 

23.29 

.570 

0.45 

.00 

6 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8,62 

29.85 

23.17 

470.8 

.000 

10 

8.61 

29,92 

23.23 

465.6 

.047 

20 

8.57 

29.99 

23.29 

460.0 

.093 

STATION  295 


57-57  N   159-09  W 

WEATHER    0  M      BAR  29.96 

TEMPERATURE    DRY  48    WET  48 


21  AUG  1939 

WIND   SW  6 

DEPTH 


1750  GCT 
SEA   SW  5 
41 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.02 

30.52 

23.64 

.559 

0.40 

.00 

5 

5 

9.01 

30.52 

23.64 

.558 

0.40 

.00 

5 

10 

9.01 

30.52 

23.64 

.558 

0.40 

•  00 

5 

15 

9.02 

30.52 

23.64 

.554 

0.45 

•  00 

5 

20 

8.94 

30.70 

23.79 

.554 

0.45 

•  00 

6 

30 

8.93 

30.72 

23.81 

.553 

0.45 

•  00 

6 

37 

8.91 

30.77 

23.85 

.551 

0.40 

•  00 

6 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10=6 

AD 

0 

9.02 

30.52 

23.64 

426.6 

.000 

10 

9.01 

30.52 

23.64 

426.6 

.043 

20 

3.94 

30.70 

23.79 

412.3 

.085 

30 

8.93 

30.72 

23.81 

410.8 

.126 
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STATION  296 


57-48  N   159-00  W 

WEATHER    0  M      BAR  29.99 

TEMPERATURE    DRY  48    WET  48 


21  AUG  1939 

WIND   SW  6 


DEPTH 


1926  GCT 
SEA   SW  5 
47 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

0 

8.84 

31.15 

24.16 

.551 

5 

8.85 

31.15 

24.15 

.547 

10 

S.86 

31.17 

24.17 

.552 

15 

8,88 

31.17 

24.17 

.550 

20 

8.84 

31.17 

24.17 

.549 

30 

8.81 

31.17 

24.18 

.550 

40 

9.79 

31.18 

24.19 

.550 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VA 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10=6 

0 

8.84 

31.15 

24.16 

377.1 

10 

8.86 

31.17 

24.17 

376.1 

20 

8.84 

31.17 

24.17 

375.9 

30 

8.81 

31.17 

24.18 

375.7 

PHOS 
0.45 
0.45 
0.45 
0.40 
0.45 
0.40 
0.40 


AD 
.000 
.038 
.076 
.114 


NIT 

SIL 

.00 

4 

.00 

8 

.00 

9 

.00 

10 

.00 

10 

.00 

10 

.00 

10 

STATION  297 


57-39  N   158-53  W 

WEATHER    0  M      BAR  30.05 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  49 


21  AUG  1939 

WIND  WSW  6 

DEPTH 


2104  GCT 
SEA   SW  6 
43 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.96 

31.18 

24.16 

.556 

0.45 

.00 

8 

5 

8.97 

31.18 

24.16 

.557 

0.45 

.00 

8 

10 

8.90 

31.20 

24.19 

.553 

0.35 

.00 

9 

15 

9,94 

31.20 

24.18 

.552 

0.50 

.00 

10 

20 

8,91 

31.20 

24.18 

.555 

0.40 

,00 

9 

30 

8.90 

31.20 

24.19 

.552 

0.45 

.00 

10 

39 

8.88 

31.20 

24.19 

.556 

0.40 

.00 

10 

INT 

ERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.96 

31.18 

24.16 

376.6 

.000 

10 

8.90 

31.20 

24.19 

374.4 

.038 

20 

8.91 

31.20 

24.18 

374.7 

.075 

30 

9.90 

31.20 

24.19 

374.7 

.112 
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STATION  298 


57-30  N   158-'+5  W 

WEATHER    0  M      BAR  30.09 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  ^9 


21  AUG  1939 

WIND  WSW  6 

DEPTH 


2235  GCT 

SEA   SW  6 
46 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9,26 

31,13 

24.06 

,575 

0.20 

,00 

7 

5 

9.24 

31,13 

24,08 

,573 

0.20 

,00 

8 

10 

9.25 

31.17 

24,11 

.573 

0.45 

,00 

9 

15 

9,22 

31,17 

24,11 

.570 

0,45 

.02 

9 

20 

9,19 

31,17 

24,12 

.570 

0.40 

,02 

9 

30 

9,17 

31,20 

24,14 

.566 

0.50 

,02 

9 

40 

9,15 

31,20 

24.15 

,568 

0.45 

,02 

10 

INT 

ERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9,26 

31,13 

24, oe 

384.7 

.000 

10 

9,25 

31.17 

24,11 

381.8 

,036 

20 

9.19 

31,17 

24,12 

381.0 

.076 

30 

9,17 

31,20 

24,14 

378.7 

•  114 

STATION  299 


57-22  N   158-38  W 

WEATHER    0  P      9AR  30cll 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  49 


22  AUG  1939 
WIND  WSW  6 

DEPTH 


0018  GCT 
SEA   SW  5 
33 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9,80 

31.04 

23.92 

,563 

0.50 

,00 

6 

5 

9.78 

31.04 

23.92 

,560 

0.50 

.00 

6 

10 

9,75 

31.04 

23.93 

,575 

0.45 

,00 

7 

15 

9,74 

31.08 

23.96 

,568 

0.55 

,00 

8 

20 

9.71 

31.08 

23,97 

,552 

0,50 

,00 

8 

28 

9.67 

31,09 

23,96 

,566 

0.45 

.00 

8 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

lo^a 

AD 

0 

9,80 

31,04 

23,92 

399,6 

,000 

10 

9,75 

31.04 

23.93 

398,9 

,040 

20 

9,71 

31,08 

23,97 

395.5 

,080 
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STATION  300 


57-13  N   158-30  W 

WEATHER      0      BAR  30.11 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  50 


22  AUG  1939 
WIND  WSW  6 

DEPTH 


0114  GCT 
SEA   SW  5 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.72 

30.41 

23.28 

•  538 

0.85 

.00 

13 

5 

10.72 

30.46 

23.32 

.536 

0.60 

•  00 

13 

10 

10.73 

30.46 

23.32 

.534 

0.80 

.00 

15 

15 

10.75 

30.46 

23.31 

.532 

0.80 

•  00 

14 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.72 

30.41 

23.28 

460.7 

.000 

10 

10.73 

30.46 

23.32 

457,4 

.046 

STATION  301 


57-30  N   158-05  W 

WEATHER    0  P      BAR  30.11 

TEMPERATURE    DRY  49    WET  48 


22  AUG  1939 
WIND    W  6 

DEPTH 


0303  GCT 
SEA    W  5 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.45 

30.61 

23.48 

.568 

0.70 

•  00 

22 

5 

10.49 

30.61 

23.47 

.569 

0.55 

•  00 

8 

10 

10.47 

30.64 

23.50 

.570 

0.65 

.00 

27 

15 

10.51 

30.64 

23.49 

.563 

0.60 

.00 

6 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

i(f  e 

AD 

0 

10.45 

30.61 

23.48 

441.6 

.000 

10 

10.47 

30.64 

23.50 

439.9 

.044 
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STATION  302 


57-39  N   158-12  W 

WEATHER      0      BAR  30.12 

TEMPERATURE    DRY  49    WET  48 


22  AUG  1939 
WIND    W  5 

DEPTH 


0433  GCT 

SEA    W  5 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
5 
10 
15 
20 
30 


TEMP 
9.71 
9.70 
9.67 
9,71 
9.70 
9.68 


SAL 
31.06 
31.06 
31.06 
31.06 
31.02 
31.04 


SIG-T 
23.95 
23.95 
23.96 
23.95 
23.92 
23.94 


OXY 
.573 
.578 
.575 
.572 
.565 
.570 


PHOS 
0.45 
0.45 
0.40 
0.50 
0.40 
0.50 


NIT 

SIL 

.00 

4 

•  00 

4 

.00 

6 

.00 

6 

.00 

7 

.00 

8 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

0 

10 

20 

30 


TEMP 
9.71 
9.67 
9.70 
9.68 


SAL 
31.06 
31.06 
31.02 
31.04 


SIG-T 
23.95 
23.96 
23.92 
23.94 


10=6 
396,7 
396.2 

399.8 
398.2 


AD 
.000 
•  040 
.080 
.120 


STATION  303 


57-48  N   158-19  W 

WEATHER      C      BAR  30.11 
TEMPERATURE    DRY  49    WET  48 


22  AUG  1939 

WIND    W  5 

DEPTH 


0625  GCT 
SEA    W  5 
40 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
5 
10 
15 
20 
30 
35 


TEMP 
9.61 
9.49 
9.48 
9.52 
9,51 
9.48 


SAL 
31.08 
31.06 
31.08 
31.08 
31.08 
31.08 
31.08 


SIG-T 
23.98 
23.99 
24.00 
24.00 
24.00 
24^00 


OXY 
.446 
.556 
.544 
.547 
.547 
.547 
.548 


PHOS 
0.55 
0.45 
0.55 
0.55 
0.50 
0.50 
0.55 


NIT 

SIL 

.00 

4 

.00 

4 

.00 

5 

•  00 

6 

.00 

8 

.00 

8 

.00 

8 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

0 

10 

20 

30 


TEMP 
9.61 
9.48 
9.51 
9.48 


SAL 
31.08 
31.08 
31.08 
31.08 


SIG-T 
23.98 
24.00 
24.00 
24.00 


10^6 
393.7 
391.9 
392.0 
391.9 


AD 
.000 

.039 
.078 
.117 
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STATION  304 


57-56  N   158-28  W 

WEATHER      C      BAR  30.12 

TEMPERATURE    DRY  48    WET  47 


22  AUG  1939 
WIND    W  5 

DEPTH 


0802  GCT 
SEA    W  4 
40 


OBSERVED.  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9,94 

30.86 

23.76 

.546 

0.50 

.00 

3 

5 

9.94 

30.86 

23.76 

.546 

0.60 

.00 

3 

10 

9.95 

30.86 

23.76 

.548 

0.65 

.00 

3 

15 

10.01 

30.86 

23.75 

.545 

0.55 

.00 

3 

20 

30.86 

.552 

0.65 

.00 

3 

30 

9.97 

30.86 

23.75 

.552 

0.55 

.00 

3 

36 

9.93 

30.86 

23.76 

.547 

0.55 

.00 

3 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9.94 

30.86 

23.76 

415.1 

.000 

10 

9.95 

30.86 

23.76 

415.4 

.042 

20 

10.01 

30.86 

23.75 

416.5 

.084 

30 

9.97 

30.86 

23.75 

416.0 

.126 

STATION  305 


58-05  N   158-35  W 

WEATHER      C      BAR  30.13 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  46 


22  AUG  1939 
WIND    W  5 

DEPTH 


0945  GCT 
SEA    W  4 
36 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.65 

27.36 

20.93 

.577 

0.45 

.00 

6 

5 

10.65 

27.86 

21.31 

.570 

0.45 

.00 

16 

10 

10.19 

29.76 

22.86 

.538 

0.50 

.00 

27 

15 

10.21 

29.76 

22.86 

.532 

0.50 

.00 

26 

20 

10.19 

29.92 

22.99 

.552 

0.60 

.00 

22 

30 

10.18 

29.92 

22.99 

.550 

0.55 

.00 

18 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^5 

AD 

0 

10.65 

27.36 

20.93 

686.0 

.000 

10 

10.19 

29.76 

22.86 

500.7 

.059 

20 

10.19 

29.92 

22.99 

489.0 

.108 

30 

10.18 

29.92 

22.99 

489.0 

.157 

171 


STATION  306 


58-13  N   158-42  W 

WEATHER      C      BAR  30.12 

TEMPERATURE    DRY  49    WET  48 


22  AUG  1939 
WIND    W  4 

DEPTH 


1145  GCT 
SEA    W  4 
29 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.84 

26.55 

20.27 

.571 

0.45 

.00 

1 

5 

10.84 

26.55 

20.27 

.569 

0.55 

.00 

2 

10 

10.70 

27.18 

20.78 

.571 

0.55 

.00 

2 

15 

10.70 

27,38 

20.93 

.568 

0.55 

.00 

2 

20 

10.63 

27.50 

21.04 

.565 

0.45 

.00 

2 

29 

10.59 

27.65 

21.16 

.570 

0.50 

.00 

3 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.84 

26.55 

20.27 

749.1 

.000 

10 

10.70 

27.18 

20.78 

700.2 

.072 

20 

10.63 

27.50 

21.04 

675.5 

.141 

STATION  307 


57-44  N   157-48  W 

WEATHER     BC      BAR  30.13 

TEMPERATURE    DRY  51    WET  49 


22  AUG  1939 
WIND    W  4 

DEPTH 


1755  GCT 
SEA   SW  4 
12 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11.20 

28.19 

21.48 

.513 

1.80 

.40 

3 

5 

11.11 

28.30 

21.58 

.502 

1.80 

.40 

3 

8 

11.15 

28.30 

21.57 

.494 

1.80 

.35 

3 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

11.20 

28.19 

21.48 

633.1 

.000 
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STATION  308 

57-54  N   157-47  W                22  AUG  1939  1931  GCT 

WEATHER     BC      BAR  30.14      WIND    W  4  SEA   SW  4 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  49           DEPTH  15 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY  PHOS      NIT     SIL 

0    11.25     29.22     22.27     .553  0.80      .00       3 

5    11.26     29.22     22.27     ,5^9  0.80      .00       3 

10    11.20                        .552  0.75      .00       3 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      10^5  AD 

0    11.25     29.22     22.27     557.5  .000 

10    11.20     29.22     22.28     556.3  .056 


STATION  309 

58-04  N   157-45  W  22  AUG  1939        2103  GCT 

WEATHER     BC      BAR  30.14      WIND  W  4      SEA   SW  4 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  49  DEPTH   18 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

0 

11.69 

28.60 

21.71 

.533 

5 

11.71 

28.60 

21.71 

.514 

10 

11.63 

28,60 

21.72 

.532 

15 

11.63 

28.60 

21.72 

.528 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VA 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

0 

11.69 

28.60 

21.71 

610.8 

10 

11.63 

28.60 

21.72 

609.9 

PHOS 
1.00 
1.00 

1.20 
1.20 


AD 
.000 
.061 


NIT 

.00 
.00 

SIL 

c 

5 

.00 
.00 

6 
8 
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58-14  N   157-44  W 
WEATHER     BC      BAR 
TEMPERATURE    DRY  51 


STATION  310 


30.11 
WET  50 


22  AUG 

WIND 


1939 

W  3 
DEPTH 


2247  OCT 
SEA   SW  3 
18 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11.87 

28.39 

21.52 

.520 

1.30 

.03 

10 

5 

11.90 

28.39 

21.51 

.529 

1.50 

.03 

10 

10 

11.78 

28.49 

21.61 

.493 

1.30 

.04 

11 

15 

11.74 

28.59 

21.69 

.451 

1.40 

.05 

10 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

11.87 

28.39 

21.52 

629.3 

.000 

10 

11.78 

28.49 

21.61 

620.6 

.062 

STATION  311 


58-22  N   157-43  W 

WEATHER      C      BAR  30.10 

TEMPERATURE    DRY  52    WET  50 


23  AUG  1939 
WIND    W  4 

DEPTH 


0019  GCT 
SEA   SW  4 
23 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

12.14 

23.46 

17.67 

•  577 

1.20 

.00 

10 

5 

12.17 

23.48 

17.68 

.584 

0.95 

•  00 

11 

10 

12.09 

23.62 

17.80 

.572 

0.90 

.03 

11 

15 

12.06 

23.77 

17.92 

.578 

0.95 

.04 

14 

20 

12.11 

23.89 

18.00 

.569 

1.05 

.04 

13 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

12.14 

23.46 

17.67 

999.7 

.000 

10 

12.09 

23.62 

17.80 

987.1 

.099 

20 

12.11 

23.89 

13.00 

967.4 

.197 
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STATION  312 


58-20  N   158-03  W  23  AUG  1939 

WEATHER      C      BAR  30.07      WIND    W  5 
TEMPERATURE    DRY  51    WET  49  DEPTH 


0202  GCT 
SEA    W  4 
22 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

0 

5 

10 

15 


TEMP 
12.24 
12.24 
11.99 
11.95 


SAL 
21.40 
21.44 
22.65 
22.88 


SIG-T 
16.06 
16.09 
17.07 
17.25 


OXY 
.572 
.580 
.537 
.561 


PHOS 
1.10 
1.25 
0.90 
0.90 


NIT 
.02 
.02 
.00 
.00 


SIL 

ir 

13 
12 
12 


DEPTH 

0 

10 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


TEMP 
12.24 
11.99 


SAL 
21.40 
22.65 


SIG-T 
16.06 
17.07 


10=6 
154.8 
057.7 


AD 
.000 
.111 


STATION  313 

58-23  N   158-18  W  23  AUG  1939 

WEATHER      C      BAR  30.49      WIND    W  5 
TEMPERATURE    DRY  50    WET  49  DEPTH 


0330  GCT 
SEA    W  4 
20 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

0 

5 

10 

15 


TEMP 
11.84 
11.89 
11.77 
11.75 


SAL 
22.90 
22.90 
23.19 
23.26 


SIG-T 
17.29 
17.28 
17.52 
17.58 


OXY 
.576 
.570 
.577 
.568 


PHOS 
0.95 
1.10 
1.10 
1.10 


NIT 
.05 
.05 
.03 
.03 


SIL 
12 
13 
13 
13 


DEPTH 

0 

10 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


TEMP 
11.84 
11.77 


SAL 
22.90 
23.19 


SIG-T 

17.29 
17.52 


10^6 
036.6 
013.9 


AD 
.000 
.103 
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STATION 

314 

58-28  N 

158-35 

W 

23  AUG  1939 

0510 

GCT 

WEATHER 

BC 

BAR  30.03 

WIND    W  5 

SEA 

W  4 

TEMPERATURE    DRY  52 

WET  50 

DEPTH 

23 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11.15 

27.05 

20.60 

.577 

0.60 

.00 

2 

5 

11.20 

27.05 

20.60 

.578 

0.65 

.00 

3 

10 

11.13 

27.07 

20.62 

.574 

0.55 

.00 

3 

15 

11.15 

27.07 

20.62 

.575 

0.65 

.00 

3 

20 

11.18 

27.07 

20.61 

.574 

0.70 

.00 

5 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

11.15 

27.05 

20.60 

716.9 

.000 

10 

11.13 

27.07 

20.62 

715.2 

.072 

20 

11.18 

27.07 

20.61 

716.1 

.144 

STATION  315 


58-19  N   158-27  W 

WEATHER      C      BAR  30.04 

TEMPERATURE    DRY  51    WET  50 


23  AUG  1939 

WIND    W  5 

DEPTH 


0640  GCT 
SEA    W  4 
24 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.80 

27.01 

20.63 

.583 

0.70 

.00 

3 

5 

10.81 

27.05 

20.66 

.582 

0.55 

.00 

3 

10 

10.72 

27.05 

20.67 

.581 

0.70 

.00 

3 

15 

10.75 

27.05 

20.67 

.583 

0.70 

.00 

3 

20 

10.75 

27.16 

20.76 

.599 

0.50 

.00 

3 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.80 

27.01 

20.63 

714.3 

.000 

10 

10.72 

27.05 

20.67 

710.2 

.071 

20 

10.75 

27.16 

20.76 

702.6 

.142 
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STATION  316 

58-10  N   158-18  W  23  AUG  1939        0815  GCT 

WEATHER      C      BAR  30.05      WIND    W  6      SEA    W  5 
TEMPERATURE    DRY  50    WET  49  DEPTH 

NO  DATA 


STATION  317 

54-03  H   166-41  W  28  AUG  1939        2045  GCT 

WEATHER      0      BAR  29.87      WIND    E  4      SEA  WNW  1 
TEMPERATURE    DRY  50    WET  50  DEPTH   777 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

7.19 

32.86 

25.73 

.630 

1.35 

.22 

25 

5 

7.26 

32.88 

25.74 

.633 

1.30 

.27 

25 

10 

7,45 

32.97 

25.78 

.602 

1.40 

.28 

24 

15 

7.26 

32.97 

25.81 

.596 

1.40 

.17 

25 

20 

7.13 

32,97 

25.83 

.572 

1.50 

.18 

24 

30 

32.97 

.559 

40 

6.32 

32.94 

25.91 

.536 

1.55 

.19 

30 

50 

6.16 

32.97 

25.95 

.514 

1.55 

.19 

33 

50 

5.79 

32.94 

25.97 

.492 

1.60 

.16 

33 

60 

5.85 

32.94 

25.97 

.469 

1.55 

.19 

31 

70 

5.62 

32.97 

26.02 

.468 

1.60 

.17 

34 

80 

5.52 

33.01 

26.06 

.457 

1.70 

,21 

33 

90 

5.49 

33.03 

26.08 

.452 

1.75 

.23 

35 

100 

5.38 

33.06 

26.12 

.436 

1.75 

.16 

33 

115 

5.31 

33.08 

26.14 

.422 

1.80 

.16 

36 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7.19 

32,86 

25.73 

227.1 

.000 

10 

7,45 

32.97 

25.78 

222.5 

.022 

20 

7.13 

32.97 

25.63 

219.4 

.044 

30 

6.72 

32,97 

25,88 

213.0 

.065 

50 

6.16 

32.97 

25.95 

206.7 

.108 

75 

5.56 

32,99 

26.04 

198.4 

.159 

100 

5.38 

33.06 

26.12 

191.4 

.208 
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STATION  318 


54-19  N   167-03  W 

WEATHER    0  0      BAR  29.84 

TEMPERATURE    DRY  51    WET  50 


29  AUG  1939 
WIND  SSE  3 

DEPTH 


0050  GCT 
SEA  WNW  1 
686 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.29 

32.63 

25.39 

.618 

0.45 

.06 

6 

5 

8.29 

32.63 

25.39 

.616 

0.45 

.07 

6 

10 

8.07 

32.63 

25.43 

.464 

0.50 

.16 

7 

15 

7.88 

32.65 

25.47 

.606 

0.75 

.24 

6 

20 

6.82 

32.83 

25.76 

.549 

1.20 

.23 

14 

30 

5.90 

33.08 

26.07 

.476 

1.22 

.24 

26 

40 

5.49 

33.06 

26.11 

.465 

1.40 

.24 

31 

50 

5.49 

33.08 

26.12 

.466 

2.05 

.29 

29 

60 

5.06 

33.19 

26.26 

.444 

2.10 

.39 

30 

70 

4.98 

33.21 

26.28 

•  452 

2.10 

.36 

33 

80 

4.85 

33.30 

26.37 

.425 

2.05 

.34 

37 

90 

33.30 

.424 

2.10 

.36 

37 

100 

4.52 

33.30 

26.40 

.432 

2.15 

.18 

39 

115 

4,39 

33.30 

26.42 

.415 

2.15 

.36 

39 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.29 

32.63 

25.39 

259.2 

.000 

10 

8.07 

32.63 

25.43 

256.2 

.026 

20 

6.82 

32.83 

25.76 

224.9 

.050 

30 

5.90 

33.08 

26.07 

195.1 

.071 

50 

5.49 

33.08 

26.12 

190.6 

.110 

75 

4.92 

33.27 

26.34 

170.4 

.155 

100 

4.52 

33.30 

26.40 

164.1 

.197 
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STATION  319 


54-35  N   167-25  W 

WEATHER  0  D  F      BAR  29.81 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  49 


29  AUG  1939 

WIND    S  4 

DEPTH 


0406  GCT 
SEA   SW  2 
765 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.98 

0.95 

.06 

13 

5 

7,97 

32.66 

25.46 

.638 

0.95 

.07 

11 

10 

6.88 

32.65 

25.61 

.614 

2.10 

.07 

26 

15 

6,52 

32.66 

25.66 

.593 

1.75 

.08 

26 

20 

6.52 

32.66 

25.66 

.536 

1.70 

.34 

31 

30 

6.43 

32.72 

25.7? 

•  568 

1.70 

.33 

33 

40 

6.47 

32.79 

25.77 

.570 

1.45 

.36 

34 

50 

6.45 

32.84 

25.81 

.569 

1.60 

.27 

31 

60 

6.32 

32.88 

25.86 

.547 

1.60 

.26 

32 

70 

6.37 

32.90 

25.87 

.539 

1.65 

.24 

33 

85 

5.95 

33.04 

26.03 

.497 

1.70 

.25 

35 

100 

5.68 

33.15 

26.15 

.473 

1.75 

.33 

35 

115 

5.36 

33.19 

26.22 

.451 

2.10 

.35 

37 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7,98 

32.66 

25.46 

253,0 

.000 

10 

6.88 

32.65 

25.61 

239,0 

.016 

20 

6.52 

32.66 

25.66 

233.9 

.040 

30 

6.43 

32.72 

25.72 

228.4 

.063 

50 

6.45 

32.84 

25.81 

219.9 

.108 

75 

6.21 

32.95 

25.93 

209.1 

.162 

100 

5.68 

33.15 

26.15 

188.1 

.212 
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STATION  320 

54-52  N   167-46  W  29  AUG  1939        0730  GCT 

WEATHER    0  F      BAR  29.78      WIND  SSW  3      SEA   SW  2 
TEMPERATURE    DRY  48    WET  46  DEPTH   1323 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

8.78 

32.84 

25.48 

.620 

0.60 

5 

8.98 

32.84 

25.45 

.595 

0.70 

10 

8.70 

32.84 

25. 5C 

.618 

0.60 

15 

7,83 

32.88 

25.66 

.630 

0.80 

20 

7.73 

32.97 

25.74 

.637 

0.90 

30 

6,97 

33.03 

26,89 

.584 

1.30 

40 

5.88 

33.06 

26.06 

.502 

3.60 

50 

5.30 

33.13 

26.16 

.472 

4.00 

60 

5.10 

33.15 

26.22 

.461 

3.50 

70 

4.76 

33.22 

26.31 

.438 

4.10 

85 

4,59 

33.26 

26.36 

,429 

4.20 

100 

4,41 

33.30 

26.42 

,426 

4.50 

115 

4.17 

33.33 

26.46 

,429 

4.60 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.78 

32.84 

25.48 

250.6 

.000 

10 

8,70 

32.64 

25.50 

249.6 

.025 

20 

7.73 

32.97 

25.74 

2  26.4 

.049 

30 

6.97 

33.03 

25.89 

212.0 

.071 

50 

5.30 

33.13 

26.18 

18^.8 

.111 

75     4,70     33.23     26.33     171.0      .155 
100     4,41     33,30     26,42     163,0      ,197 


NIT     SIL 

5 

4 

5 

13 

18 

34 

35 

38 

37 

39 

39 

41 

42 
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STATIO^'  321 

5'^-Oe    N   168-08  W  29  AUG  1939        1026  GCT 

WFATHE''    0  F      paP  29.77      WIND   5W  4      SEA   SW  2 
TEMPERATURE    DRY  50    WET  50  DEPTH   1189 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TFMD      cAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     flL 


0 

9.  34 

32.84 

25.40 

.586 

0.80 

.45 

c 

5 

9.45 

32.84 

25.38 

.595 

0.75 

.46 

c^ 

IC 

9,32 

32.84 

25.40 

.598 

0.80 

.5? 

6 

15 

9.12 

32.90 

25.48 

.607 

0.75 

.55 

p 

20 

8c68 

32.90 

25.55 

.615 

1.40 

.53 

K 

30 

7.34 

32.92 

25.76 

.566 

1  .70 

.55 

18 

40 

6.27 

33.12 

26.06 

.519 

3.20 

.55 

32 

50 

5.34 

33.21 

26.24 

,519 

3.20 

.60 

38 

6':^ 

4,89 

33.26 

26.3' 

.488 

3.90 

.60 

40 

70 

4.70 

33.28 

26.37 

.400 

5.30 

.6^ 

45 

85 

4,27 

33.2  8 

26.  4 T 

.376 

5.40 

.60 

45 

100 

4.27 

33.28 

26.41 

.394 

6.20 

.60 

47 

115 

3.94 

33.33 

26.40 

.467 

8.:)0 

.60 

48 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

0 

9.34 

32.84 

25.40 

259.0 

10 

9.32 

32.84 

25.4^ 

258.8 

20 

8,68 

3?. 90 

25. 5>^ 

245.0 

30 

7.34 

32.92 

25.76 

225.0 

50 

5,34 

33.21 

26.24 

179,2 

75 

4,51 

33.28 

26.30 

165.3 

100 

4.27 

33.28 

26.41 

163.1 

AO 
.000 
.026 
.051 
.075 
.115 
.158 
.199 
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STATION'  322 

55-2A  N   ]68-28  W  29  AUG  1939        1256  GCT 

WEATHE°    0  D      f'AR  2«.74      WIND   SW  3      ^F^   SW  1 
TF:mPER'^TURE    dry  50    wet  50  DEPTH   786 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

<:AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

6.86 

32.83 

25.46 

.594 

0.60 

.19 

3 

5 

8,87 

32.84 

25.47 

.604 

0.55 

.19 

c 

10 

8.83 

32.84 

25. 4P 

.607 

0.55 

.19 

6 

15 

8.84 

32.84 

25.48 

.606 

0.60 

.18 

6 

20 

8.70 

32.86 

25.5^ 

.606 

0.70 

.18 

g 

30 

7.16 

32.97 

25.8-> 

.551 

3.90 

.30 

16 

40 

5.57 

33.08 

26.11 

.489 

3.00 

.48 

30 

50 

5.02 

33.12 

26.2^ 

.462 

4.50 

.3? 

40 

60 

4.82 

3'. 17 

26.27 

.449 

3.90 

.38 

41 

70 

4.61 

33.21 

26.3? 

.424 

5.40 

.31 

44 

85 

4.54 

33.26 

26.37 

.411 

4.00 

.32 

48 

100 

4.36 

33.28 

26.4" 

.434 

S.-^O 

.21 

48 

115 

4.36 

33.35 

26.46 

.394 

5.50 

.00 

50 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.86 

32.83 

25.46 

252.5 

.000 

10 

8.83 

32.84 

25.48 

251.5 

.025 

20 

8.70 

32.86 

25.51 

248.3 

.050 

30 

7.  16 

32.97 

25.82 

219.0 

.073 

50 

5  02 

33.12 

26.21 

182.5 

.113 

75 

4.60 

33.23 

26.34 

170.0 

.157 

100 

4,36 

33.28 

26. 4r 

164.0 

.199 
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STATION    323 

55-40    N       168-50    W                                        29    AUG    1939  1602    GCT 

WEATHER         0    R               ^AR    29.71               WIND       SW  3               SEA       5W    1 
TEMPERnURE         DRY    49         WET    49                           DEPTH      355 

OBSERVED    VALUES 

DEPTH            TEMP               SAL               SIG-T               OXY  PHOS  NIT  SiL 

0            8.82            32.27            25.03            .574  0.65  .06  8 

5            8.84            32.25            25.01            .592  0.60  .07  8 

10            8.74            32.32            25.08            .592  0.40  .07  8 

15            8.16            32.38            25.2'            .559  0.90  .17  12 

20            7.83            32.48            25.34            .570  0.80  .22  12 

30            6.87            32.59            25.56            .528  1.05  .37  18 

40            5^32            32.74            25.87            .505  1.60  .60  22 

50            5.30            32.79            25.91            .374  1.70  .52  24 

60           4.71            32.90            26.07            .410  1.90  .43  38 

70            4.37            32.97            26.16            .338  1.90  .33  44 

85            4.24            33.01            26.20            .392  1.70  .27  44 

100            3.98            33.04            26.25            .254  2.40  .22  45 

115            4.06            33.22            26.39            .345  2.40  .21  45 


INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.82 

32.27 

25.03 

293.5 

.000 

10 

8-74 

32.32 

25.0"^ 

288.8 

.029 

20 

7.83 

32.43 

25.34 

264.3 

.057 

30 

6.87 

32.59 

25.56 

243.6 

.082 

50 

5,30 

32.79 

25.91 

210.3 

.127 

75  4,34  32.98  26.17  186.1  .177 

100  3,98  33.04  26.25  178.2  .223 


183 


STATIO"'  32^ 

55-56  N   169-12  W  29  AUG  1939        1920  GCT 

WEATHE?    0  R      ^AR  29.69      WIND   SW  2      ?EA   SW  1 
TEMPERATURE    DRY  51    WET  50  DEPTH   913 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 
0     8.97     32.32     25.05  0.40      .07       9 

5     8.99     32.41     25.12  0.60      .04       9 


10 

8o91 

32.41 

25.13 

.531 

0.55 

.07 

10 

15 

8.84 

32.43 

25.15 

.533 

0.60 

.08 

10 

20 

8.62 

32.43 

25.19 

.529 

1.10 

.09 

10 

30 

5.55 

32.70 

25.31 

.372 

1.50 

.33 

2B 

40 

4.77 

32.81 

25.99 

.469 

1.60 

.21 

30 

50 

4,55 

32.83 

26.0? 

,465 

1.50 

.26 

32 

60 

4,21 

32.94 

26.15 

.456 

1.90 

.39 

35 

70 

4.17 

32.95 

25.16 

,448 

1.90 

.13 

36 

85 

4,  14 

32.99 

26.2'^ 

,443 

1.90 

.03 

37 

100 

4,17 

33.06 

26.25 

.437 

2.00 

.00 

37 

115 

4.12 

33.12 

26.30 

.426 

2.00 

.00 

37 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

-AL 

SIG-T 

10=6 

AD 

0 

8.97 

32.32 

25.05 

292.0 

.000 

10 

8.91 

32.41 

25.13 

284.6 

.029 

20 

8.62 

32.43 

25.10 

279.1 

.057 

30 

5.55 

32.70 

25,81 

219.6 

.082 

50 

4.55 

32.33 

26.03 

199.3 

.124 

75 

4.15 

32.96 

26.17 

185.7 

.172 

100 

4.17 

33.06 

26.25 

178.6 

.218 
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STATIOV    325 

55-12    N       169-33    W  29    AUG    193"  2230    GCT 

WEATHER         0    R  "^AR    29.68  WIND       SW    2  5EA       SW    1 

TEMPERMURE         DRY    49         WET    49  DEPTH       155 

OBSERVED    VALUES 

DEPTH  TEMP  SAL  SIG-T  OXY  PHOS  NIT  SIL 


0 

9.32 

31.98 

24.73 

.522 

0.60 

.00 

15 

5 

9.31 

31.98 

24.73 

.526 

0.55 

.00 

14 

10 

9.25 

32.00 

24.76 

.524 

0.60 

.00 

15 

15 

9.20 

32.00 

24.76 

.527 

0.55 

.00 

16 

20 

32.00 

.523 

0.60 

.00 

15 

30 

9,16 

32.01 

24.78 

.526 

0.70 

.00 

14 

40 

5.77 

32.12 

25.33 

.538 

1.10 

.00 

16 

50 

3.90 

32.20 

25.59 

.534 

1.40 

.53 

18 

60 

3.70 

32.29 

25.69 

.518 

1.90 

.48 

18 

70 

3.62 

32.41 

25.79 

.502 

1.80 

.30 

27 

85 

3.67 

32.63 

25.96 

.405 

2.40 

.00 

48 

100 

3.71 

32.65 

25.97 

.400 

2.40 

.00 

48 

115 

3.75 

32.70 

26.01 

.391 

2.50 

.00 

46 

INTERPOLATED  AND    COMPUTED    VALUES 

DEPTH  TEMP              SAL  5I6-T  10^6  AD 

0  9-32  31.98  24,73  322.5  .000 

10  9^25  32.00  24.76  320.1  .032 

20  9,18  52.00  24.77  318.9  .064 

30  9.16  32.01  24.78  318.4  .096 

50  3.90  -32.20  25.59  240.4  .152 

75  3.64  32.51  25.87  214.8  .209 

100  3.71  32.65  25.97  205.0  .261 
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STATIOM  326 


56-27  N   169-53  W 

WEATHER    0  F      BAR  29.65 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  47 


30  AUG  1939 
WIND  WSW  2 

DEPTH 


0216  GCT 
SEA  WSW  1 

91 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

6.69 

32.14 

25.23 

.620 

1.10 

.31 

14 

5 

6,67 

32.16 

25.25 

.575 

1.50 

.34 

15 

10 

6.36 

32.18 

25,31 

.562 

1.20 

.33 

14 

15 

6.10 

32.20 

25.35 

.555 

2.40 

.35 

12 

20 

6.28 

32.20 

25.33 

.514 

1.50 

.34 

15 

30 

6.14 

32.20 

25.35 

.524 

1.30 

.35 

16 

40 

5.76 

32.21 

25.40 

.470 

1.50 

.37 

17 

50 

5.22 

32.21 

25.46 

.488 

1.50 

.33 

20 

60 

4.51 

32.29 

25.61 

.479 

2.10 

.36 

30 

70 

4.15 

32.29 

25.64 

.468 

1.90 

.34 

31 

85 

4.14 

32.32 

25.67 

.460 

2. no 

.35 

31 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

<=AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

6.69 

32.14 

25.23 

274.6 

.000 

10 

6.36 

32.18 

25.31 

267.7 

.027 

20 

6.28 

32.20 

25.3? 

265.4 

.054 

30 

6.14 

32.20 

25.3? 

263.8 

.080 

50 

5.22 

32.21 

25.46 

252.9 

.132 

75 

4.08 

32.30 

25.66 

234.7 

.193 

STATION  327 


57-20  N   170-02  W 

WFATHER    0  F      FAR  29.60 

TEMPERATURE    DRY  48    WET  48 


31  AUG  1930 
WIND  WSW  3 

DEPTH 


0608  GCT 
SEA  WSW  1 
58 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

5AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7,52 

32.14 

25.12 

.603 

1.1 

.07 

8 

5 

7.56 

32.14 

25.12 

.609 

1.1 

.07 

9 

10 

7,51 

32.14 

25.12 

.604 

1.2 

.08 

9 

20 

7.41 

32.14 

25.14 

.598 

1.: 

.08 

IC 

30 

7.35 

32.16 

25.16 

.592 

1.2 

.08 

12 

40 

7-04 

32.18 

25.2^ 

.579 

1.4 

.24 

1^ 

50 

6.  14 

32.20 

25.35 

.547 

1.7 

.28 

16 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

'AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7.52 

32.14 

25.12 

285.2 

.000 

10 

7.51 

32.14 

25.12 

285.2 

.02  9 

20 

7.41 

32.14 

25.14 

284.0 

.057 

30 

7,35 

32.16 

25.16 

28]  .9 

.085 

50 

6.14 

32. 2C 

25.35 

264,1 

.140 

186 


STATION  328 

57-38  N   169-48  W  31  AUG  1939        0858  GCT 

WEATHER    0  F      PAR  29.56      WIND  WSW  2      SEA  WSW  1 
TEMPERATURE    DRY  -^8    WET  48  DEPTH   72 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TtMP      "^AL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

8.43 

32.07 

24.94 

.613 

0.45 

.00 

4 

5 

8.41 

32.12 

24.98 

.549 

0.45 

.00 

4 

10 

8.36 

32.16 

25.0? 

.625 

0.50 

.00 

4 

15 

8.29 

32.16 

25.03 

.516 

0.50 

.00 

5 

20 

8.19 

32.18 

25.06 

.6ia 

0.55 

.00 

6 

30 

3.01 

32.12 

25.61 

.524 

1.90 

.47 

30 

40 

2.92 

32.10 

25.60 

.554 

2.00 

.48 

33 

50 

3,00 

32.12 

25.61 

.549 

2.00 

.50 

30 

60 

3, '^8 

32.14 

25.6? 

.551 

2.20 

.52 

31 

65 

3.02 

32.12 

25.61 

.551 

2.10 

.52 

31 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


D^PTH 

TEMP 

'AL 

SIG-T 

10^  6 

AD 

0 

8.45 

32.07 

24.94 

302.8 

.000 

10 

8.36 

32.16 

25.02 

295.3 

.030 

20 

8.19 

32.18 

25.06 

291.6 

.059 

30 

3,01 

32.12 

2  5.61 

238.6 

.086 

50 

3.00 

32.12 

25. 6T 

238.6 

.134 
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STATION  329 

57-57  N   169-3A  W  31  AUG  1939        1225  GCT 

WEATHER      C      BAD  29.72      WIND   SE  2      ^EA  NNW  5 
TEMPERATURE    DRY  -^8    WET  47  DEPTH   71 

OSSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      "^AL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

8,71 

31  .S9 

2i.75 

.521 

0.30 

.00 

2 

5 

8.76 

3". 91 

24.76 

.494 

0.30 

.00 

■? 

10 

8.78 

31.91 

24.76 

.536 

0.40 

.00 

2 

15 

8.76 

31.91 

24,76 

.510 

0.30 

.00 

2 

20 

7.57 

31  .91 

24.9^ 

.533 

0.60 

.09 

L. 

30 

2.07 

31.98 

25.57 

.451 

2.00 

.80 

26 

40 

2.11 

31.98 

25.57 

.518 

2.00 

.90 

10 

50 

2.25 

32.01 

25.58 

.486 

2.00 

.90 

26 

60 

2,25 

32.01 

25.58 

.521 

2.00 

.90 

24 

65 

2.26 

32. C3 

25.60 

.492 

2.00 

.90 

29 

INTERPOLATED 

AND    COMP 

UTEO    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8-71 

31.  S9 

kh.l5 

320.0 

.000 

10 

8.78 

31.91 

24.76 

319.9 

.032 

20 

7.57 

31.91 

24.93 

303,3 

.:&3 

30 

2.07 

3-'. 98 

25.57 

242.1 

.090 

50 

2.25 

32.01 

25.58 

241.1 

.135 
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STATION    330 

5S-14    K       169-18    W                                        31    AUG    1939  1553    GCT 

WEATHER          0    R               BAR    29.62               WIND    ESE    3  SEA  NW    5 

TEMPERATURE         DRY    47         WET    47                           DEPTH  70 

OBSERVED    VALUES 

DEPTH            TEMP               "AL               SIG-T               OXY  PHOS  NIT             ?IL 

C            8.60            3^.55            24.58             .544  0.30  .CO                  0 

5            8.65            3:. 65            24.57            .551  0.30  .00                 0 

10            8-60            31.65            24. 5P            .551  0.25  .00                 0 

15            8-60            31.65            24. 5P            .558  0.25  .00                 0 

20            8,49            31.65            24,6"            .553  0.30  .00                 C 

30            1-65            3''. 92            25.56            .519  1.90  .38               29 


40 

1  -64 

3  ■■  :.  9  1 

25.5"^ 

.516 

2.^0 

.39 

•3  Q 

50 

]  .  65 

31.  .91 

25.5? 

.517 

2.2c 

.37 

31 

60 

1     63 

31.91 

25.55 

.519 

2.10 

.42 

34 

6  5 

1  -63 

3^  ,92 

25.56 

.515 

2.10 

.39 

33 

INTERPOLATED    AND    COMPUTED    VALUES 


DEPTH 

TEMP 

'  AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8e60 

31.65 

24.58 

336.5 

.000 

10 

8.60 

3!. 55 

24.58 

336,6 

.0?4 

20 

8,4'3 

31.65 

24.6^ 

335.2 

.068 

30  1-65  3^.92  25.5^  243.9  .097 

50  1.65  31.91  25.55  244.6  .146 
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STATIO^;    331 


58-33  N 

169-02 

W 

31 

AUG  1939 

1820 

GCT 

W^ATHE'? 

0  R 

PAR  29.59 

WIND    E  4 

SEA 

V  5 

TtVPERATURE 

DRY  ^8 

WET  48 

DEPTH 

68 

OBSERVED  ^ 

VALUES 

DEPTH 

TEMP 

'^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

5IL 

0 

8.40 

3]. 51 

24.5-- 

.549 

0.40 

.00 

2 

5 

8,43 

31.51 

24.5^ 

.545 

0.40 

.00 

2 

10 

8.40 

31.51 

24,50 

.542 

0.30 

.00 

2 

15 

8.40 

3^  .46 

24.46 

0.35 

.00 

7 

20 

8,34 

.542 

0.30 

.00 

2 

30 

1.64 

31.65 

25.34 

.548 

1.80 

.27 

25 

40 

1,54 

3 1 .  -^  1 

25.39 

.539 

1.80 

.30 

25 

60 

1,52 

3^  .73 

25.41 

.537 

l.QO 

.29 

29 

INTERPOLATED    AND    COr^PUTED    VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

lO^B 

AD 

0 

8-40 

31.51 

24.5^ 

344.1 

.000 

10 

8.40 

31.51 

24.5-^ 

344.2 

.034 

20 

8,34 

31.53 

24.5^ 

341.4 

.068 

20 

1.64 

31  .65 

25.34 

264.3 

.095 

50  1=42  3'."'4  25.4?  256,1  .147 
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STATION  DATA,  1940 


191 


192 


STATION 

1 

54-57  N 

164-38 

W 

12 

JUL  1940 

1950 

GCT 

WFATHER 

0 

PAR  29.79 

WIND  WSW  4 

SEA 

WSW  4 

TEMPERATURE 

DRY  47 

WET  47 

DEPTH 

62.5 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.97 

31.73 

24.74 

.592 

.06 

5 

7.99 

31.76 

24,76 

.591 

0.8 

.05 

10 

8.02 

31.76 

24.75 

.594 

0.8 

.05 

15 

7.97 

31.78 

24.78 

.580 

.06 

20 

7,96 

31.73 

24.74 

.580 

5 

30 

7,89 

31.73 

24.75 

.580 

0.8 

.06 

5 

40 

7.80 

31.78 

24. 8P 

.572 

0.8 

8 

50 

7.53 

31.85 

24.89 

.570 

0.8 

.13 

10 

55 

7.51 

31.87 

24.91 

.568 

0.8 

.12 

20 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7.97 

31.73 

24.74 

321.8 

.000 

10 

8.02 

31.76 

24.75 

320.4 

.032 

20 

7.96 

31.73 

24.7/1 

321.9 

.064 

30 

7.89 

31.73 

24.75 

321.1 

.096 

50 

7.53 

31.85 

24.89 

307.6 

.159 
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STATION  2 
55-09  N   165-03  W  13  JUL  1940 

WEATHER     8C      BAR  29.83      WIND  SSW  5 
TEMPERATURE    DRY  50    WET  48  DEPTH 


0035  GCT 
SEA   SW  4 
110 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

"^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS      NIT 

SIL 

0 

7.88 

31.96 

24.93 

.578 

0.8       i 

•  14 

0 

5 

7.88 

33.98 

24.94 

.581 

0.6 

.13 

2 

10 

7.77 

31.98 

24.96 

.572 

0.8 

.1? 

12 

15 

7.68 

31.98 

24.97 

.579 

0.8 

.13 

12 

20 

7.67 

31.98 

24.97 

.575 

0.8       < 

.13 

12 

30 

7,51 

32.03 

25.04 

.571 

0.8       . 

.13 

1? 

40 

7.49 

32.07 

25.07 

.571 

.14 

12 

50 

7.42 

32.12 

25.12 

.577 

.15 

12 

75 

7.24 

32.32 

25.30 

.584 

.15 

12 

100 

5.78 

32.63 

25.73 

.514 

1.0       . 

.22 

12 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlG-T 

10^6 

AD 

0 

7.88 

31.96 

24.93 

303.4 

.000 

10 

7.77 

31.98 

24.96 

300.6 

.030 

20 

7.67 

31.98 

24.97 

299.4 

.060 

30 

7.51 

32.03 

25.04 

293.6 

.090 

50 

7.42 

32.12 

25.12 

286,0 

.148 

75 

7.24 

32.32 

25.30 

269.1 

.217 

100 

5.78 

32.63 

25.73 

228.2 

.279 
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STATION  3 


55-20  N   165-35  W 

WEATHER     BC      EAR  29.89 

TEMPERATURE    DRY  49    WET  48 


13  JUL  1940 
WIND  WSW  3 

DEPTH 


0510  GCT 
SEA  WSW  4 
120 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.58 

31.85 

24.74 

.603 

0.5 

.05 

5 

8.57 

31.89 

24.77 

.599 

0.5 

.05 

4 

10 

8.61 

31.92 

24.79 

.600 

0.3 

.06 

]0 

20 

8.45 

31.94 

24.83 

.605 

0.8 

.06 

9 

30 

8.36 

31.94 

24.84 

.591 

0.8 

.06 

3 

40 

6.72 

32.01 

25.13 

.553 

0.8 

.06 

1? 

50 

6.56 

32.12 

25.23 

.557 

0.8 

.08 

16 

75 

6.04 

32.39 

25.51 

.544 

0.9 

.10 

24 

100 

5.02 

32.63 

25.82 

.484 

1.0 

.11 

32 

105 

4.87 

32.68 

25.88 

.462 

1.2 

.12 

36 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

10^6 

AD 

0 

8.58 

31.85 

24.74 

321.3 

.000 

10 

8.61 

31.92 

24.79 

316.7 

.032 

20 

8.45 

31.94 

24.83 

313.1 

.063 

30 

8.36 

31.94 

24.84 

312.0 

.094 

50 

6.56 

32.12 

25.23 

275.1 

.153 

75 

6.04 

32.39 

25.51 

248.9 

.219 

100 

5.02 

32.63 

25.82 

219.7 

.278 
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STATION  4 


55-21  N   165-58  W 

WEATHER     BC      BAR  29.98 

TEMPER'^TURE    DRY  49    WET  48 


13  JUL  1940 
WIND   SW  5 

DEPTH 


1015  GCT 
SEA  WSW  4 
124 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8,62 

32.05 

24.89 

.603 

0.0 

.00 

5 

8-61 

32.07 

24.91 

.601 

0.2 

.00 

5 

10 

8.63 

32.05 

24.89 

.641 

0.3 

.00 

12 

20 

8,63 

32.03 

24.87 

.623 

0.3 

.00 

4 

30 

8.04 

32.09 

25.01 

.610 

0.5 

.02 

8 

40 

7,64 

32.20 

25.15 

.605 

0.6 

•  08 

15 

50 

6.67 

32.29 

25.35 

.568 

0.8 

.19 

20 

70 

5.54 

32.43 

25.60 

.529 

0.9 

.25 

20 

90 

5.24 

32.63 

25.79 

.499 

1.0 

.20 

28 

110 

4.72 

32.77 

25.96 

.458 

1.2 

.15 

40 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

5IG-T 

10^6 

AD 

0 

8.62 

32.05 

24.89 

307.0 

.000 

10 

8.63 

32.05 

24,89 

307.3 

.031 

20 

8.63 

32.03 

24.87 

309.0 

.062 

30 

8,04 

32.09 

25.01 

296.3 

.092 

50 

6.67 

32.29 

25.35 

263.7 

.148 

75 

5.47 

32.49 

25.66 

234.9 

.210 

100 

4.99 

32.69 

25.87 

214.9 

.266 

196 


STATION  5 


55-29  N   166-30  W 

WEATHER      C      "AR  30.02 

TEMPERATURE    DRY  48    WET  47 


13  JUL  1940 
WIND   SW  3 

DEPTH 


1623  GCT 
SEA  WSW  3 
121 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9,16 

31.92 

24.71 

.581 

0.2 

.00 

10 

5 

9,17 

31.92 

24,7] 

.583 

0.2 

•  00 

12 

IC 

9.18 

31.94 

24.72 

.584 

0.2 

.00 

11 

20 

9oie 

31.94 

24.72 

.583 

0.2 

•  00 

10 

30 

6,25 

3?. 09 

25.25 

.584 

0.2 

.00 

12 

40 

6.45 

32.25 

25.35 

.564 

0.4 

.09 

10 

50 

5.48 

32.25 

25.47 

.546 

0.4 

•  38 

15 

70 

4.98 

32.34 

25.59 

.568 

0.5 

•  38 

14 

90 

4-60 

32.45 

25.72 

.539 

0.5 

.14 

18 

110 

4.34 

32.65 

25.91 

.442 

0.5 

•  12 

26 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlG-T 

10^  « 

AD 

0 

9.16 

31.92 

24.71 

324.6 

.oco 

10 

9.  18 

31.94 

24.72 

323.5 

.032 

20 

9.18 

31.94 

24.7? 

323.7 

.064 

30 

6.25 

32.09 

25.25 

273.4 

.094 

50 

5.48 

32.25 

25.47 

252.7 

.147 

75 

4,89 

32.36 

25.62 

238.3 

.208 

100 

4.47 

32.55 

25.82 

219.9 

.265 

197 


STATION 

6 

55-39  N 

167-02 

W 

13 

JUL  1940 

2008 

GCT 

WEATHER 

C 

BAR  30.12 

WIND   SW 

4 

SEA 

WSW  4 

TEMPERATURE 

DRY  50 

WET  48 

DEPTH 

137 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.05 

32.07 

24*84 

.512 

0.2 

.00 

12 

5 

9.07 

32.07 

24.84 

.552 

0.2 

•  00 

10 

10 

9.08 

32.05 

24.82 

.561 

0.2 

•  00 

10 

20 

8.89 

32.16 

24.94 

.574 

0.2 

.00 

10 

30 

8.69 

32.16 

24.97 

.577 

0.2 

•  00 

12 

40 

5.97 

32.30 

25.45 

.585 

0.4 

•  35 

12 

50 

5.53 

32.39 

25.57 

.575 

0.5 

«32 

12 

75 

4.5* 

32.63 

25.87 

.507 

0.5 

•  00 

20 

100 

4.27 

32.72 

25.97 

.426 

0.6 

•  00 

48 

125 

4.24 

32.75 

26.00 

.426 

0.5 

•  02 

48 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SI6-T 

10^« 

AD 

0 

9o05 

32.07 

24.84 

311.8 

.000 

10 

9.08 

32.05 

24.8? 

313.9 

.031 

20 

8,89 

32.16 

24.94 

303^1 

.062 

30 

8.69 

32.16 

24,97 

300,3 

.092 

50 

5.53 

32.39 

25.57 

242.8 

.146 

75 

4.54 

32.63 

25.87 

214,4 

.203 

100 

4.27 

32.72 

25.97 

205.2 

.255 
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STATION 

7 

55-54  N 

167-44 

W 

14 

JUL  1940 

0303 

GCT 

WEATHER 

C 

BAR  30.14 

WIND   SW  3 

SEA 

WSW  1 

TEMPERATURE    DRY  50 

WET  49 

DEPTH 

134 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.06 

32.05 

24,82 

.569 

0.2 

.00 

4 

5 

9.02 

3?. 09 

24.86 

.580 

0.2 

•  00 

10 

10 

9.01 

32.09 

24.86 

.578 

0.2 

.00 

5 

20 

8.79 

32.07 

24.88 

.578 

0.2 

.00 

10 

30 

8.02 

32.03 

24.96 

0.2 

•  00 

5 

40 

3.98 

32.12 

25.52 

.581 

0.5 

•  40 

20 

50 

3.44 

32.25 

25.68 

.447 

0.5 

•  38 

28 

75 

3.93 

32.63 

25.93 

.403 

0.5 

•  00 

56 

100 

4.01 

32.74 

26.01 

.406 

0.5 

•  00 

54 

125 

4.01 

32.74 

26.01 

.402 

0.6 

•  00 

54 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

S16-T 

10^  « 

AD 

0 

9.06 

32.05 

24.82 

313.4 

.000 

10 

9.01 

32.09 

24.86 

309,9 

.031 

20 

8.79 

32.07 

24.86 

308^3 

.062 

30 

8,02 

32.03 

24.96 

300.5 

.092 

50 

3.44 

32.25 

25.68 

232.5 

.145 

75 

3.93 

32.63 

25.9? 

208.5 

.200 

100 

4.01 

32.74 

26.01 

201.1 

.251 
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STATION  8 


56-04  N   168-15  W 

WEATHER      C      BAR  30.16 

TEMPERATURE    DRY  48    WET  47 


14  JUL  1940 
WIND   SW  2 

DEPTH 


0713  GCT 

SEA  WSW  1 
157 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

5.AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.95 

32.30 

25.04 

.551 

0.3 

•  00 

3 

5 

8.89 

32.32 

25.06 

.575 

0.4 

.00 

o 

10 

8.64 

32.34 

25.11 

.522 

0.4 

.00 

6 

20 

8.50 

32.32 

25.12 

.549 

0.4 

.00 

5 

30 

6,96 

32.32 

25.34 

.592 

0.5 

.18 

1-^ 

40 

5.26 

32.32 

25.55 

.582 

0.9 

.34 

li- 

50 

4.84 

32.54 

25.77 

.545 

1.2 

.40 

2^ 

75 

4.59 

32.75 

25.96 

.405 

1.0 

.00 

4*^ 

100 

4c61 

32.84 

26.03 

.466 

1.2 

.00 

46 

140 

4.45 

33.04 

26.21 

.438 

1.5 

.10 

5C 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.95 

32.30 

25.04 

293.2 

.000 

10 

8.64 

32.34 

25.11 

285.9 

.029 

20 

8.50 

32.32 

25.12 

285.5 

.058 

30 

6.96 

32.32 

25.34 

264,9 

.086 

50 

4.84 

32.54 

25.77 

224,1 

.135 

75 

4.59 

32.75 

25.96 

205.9 

.189 

100 

4.61 

32.84 

26.03 

199,6 

.240 
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5TATiO^!  9 


55-13  N   166-48  W 

WEATHER      C      BAP  30.13 

TEMPERATURE    DRY  ^8    WET  47 


14  JUL  1940 
WIND   5E  2 


DEPTH 


1155  GCT 
SEA  WSW  1 
149 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.18 

31.98 

24.75 

.560 

0.0 

.00 

4 

5 

9.15 

31.98 

24.76 

.572 

0.2 

.00 

3 

10 

9.08 

32.00 

24,78 

.577 

0.2 

.00 

3 

20 

9.00 

32.00 

24.79 

.578 

0.3 

.00 

3 

30 

8.62 

32.03 

24.88 

.586 

0.3 

.00 

2 

40 

5.93 

32.32 

25.47 

.611 

0.8 

.28 

12 

50 

4.46 

32.43 

25.7? 

.578 

l.n 

.48 

16 

75 

3.96 

32.68 

25.97 

.423 

1.8 

.00 

52 

100 

4.08 

32.79 

26.05 

.419 

1.8 

.00 

56 

135 

4.14 

32.88 

26.11 

.428 

1.8 

.02 

56 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

<^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9.18 

31.98 

24,75 

320.4 

.000 

10 

9.08 

32.00 

24,7fl 

317,6 

.032 

20 

9,00 

32.00 

24,79 

316,6 

.064 

30 

8.62 

32.03 

24.88 

309.0 

.095 

50 

4, .46 

32.43 

25.7? 

228.5 

.149 

75 

3.96 

32.68 

25,97 

205,0 

.203 

100 

4.08 

32.79 

26. 05 

198.0 

.253 
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STATION'  10 


56-22  N   169-18  W 

WEATHER      C      BAR  30.08 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  49 


14  JUL  1940 
WIND   SE  5 

DEPTH 


1548  6CT 
SEA   SE  2 
116 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.70 

32.00 

24.84 

.561 

0.2 

.00 

4 

5 

8.69 

3?. 00 

24.84 

.572 

0.2 

.00 

't 

10 

8.62 

32.01 

24.86 

.581 

0.3 

.00 

5 

20 

7.82 

32.03 

24.99 

.603 

0.5 

.00 

5 

30 

5.24 

32.12 

25.3<3 

.594 

0.8 

.08 

10 

40 

3.90 

32.14 

25.55 

.564 

1.0 

.10 

28 

50 

3.78 

32.23 

25.6? 

.554 

1.2 

.32 

28 

70 

3.53 

32.48 

25.8? 

.413 

2.0 

.00 

45 

90 

3.70 

32.61 

25.94 

.458 

2.0 

.00 

50 

110 

3.82 

32.66 

25.97 

.426 

2.0 

.00 

52 

INT- 

:RPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

PTH 

TEMP 

•^AL 

SI6-T 

10^6 

AD 

0 

8.70 

32.00 

24.84 

311.9 

.000 

10 

8.62 

32.01 

24*86 

310.1 

.031 

20 

7.82 

32.03 

24.99 

297.7 

.061 

30 

5,24 

32.12 

25.39 

259.7 

.089 

50 

3.78 

32.23 

25.6? 

237.0 

.139 

75 

3.57 

32.51 

25.87 

214.2 

.195 

100 

3  77 

32.64 

25.96 

206,3 

.248 
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STATION  11 


56-33  N   159-93  W 

WEATHER    0  Z      BAR  30.06 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  47 


14  JUL  1940 
WIND   SE  3 

DEPTH 


2050  GCT 
?.EA  SSE  1 
95 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

4.76 

31.64 

25.06 

.613 

0.2 

.00 

? 

5 

4.74 

31.69 

25.11 

.634 

0.2 

•  00 

3 

10 

4.77 

31.65 

25,07 

.635 

0.3 

•  00 

10 

20 

4.17 

31.65 

25.13 

.618 

0.3 

•  00 

11 

30 

3.72 

31.67 

25.19 

.592 

0.5 

•  00 

10 

40 

3.29 

31.69 

25.25 

.584 

0.7 

•  00 

12 

50 

3.03 

31.73 

25. 3^^ 

.578 

0.8 

.00 

10 

60 

2.62 

3 1.  74 

25.34 

.568 

0.9 

•  08 

12 

75 

2.50 

31.96 

25.53 

.514 

1.5 

•  00 

16 

90 

3.00 

32.52 

25.93 

.446 

1.9 

•  00 

40 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10P6 

AD 

0 

4,76 

31.64 

25.06 

290,5 

.000 

10 

4.77 

3^.65 

25.07 

290.0 

.029 

20 

4.17 

31,65 

25.13 

284,2 

.058 

30 

3.72 

31.67 

25,19 

278,6 

.086 

50 

3.03 

31.73 

25,30 

268,3 

.141 

75 

2.50 

31.96 

25,53 

246,8 

.205 
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STATION  12 


56-43  N   169-56  W 

WEATHER    0  Z      BAR  30.01 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  47 


14  JUL  1940 
WIND  ESE  4 

DEPTH 


2208  GCT 
SEA  SSE  2 
85 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

0 

7.23 

31.83 

24.92 

.584 

5 

6.42 

31.80 

25.00 

10 

5.48 

31.76 

25.08 

.602 

20 

4.02 

3^.73 

25.21 

.587 

30 

3.89 

31.73 

25.2? 

.578 

40 

3.65 

31.74 

25.2'=> 

.572 

50 

3.59 

31.76 

25.27 

.571 

60 

3.54 

31.76 

25.28 

.566 

70 

3,50 

31.76 

25.28 

.568 

80 

3.45 

31.74 

25.27 

.567 

PHOS 

0.1 
0.3 
0.1 
0.2 
0.5 
0.8 
0*8 
0.8 
0.8 
0.8 


NIT 

5IL 

.00 

0 

.00 

7 

.00 

3 

.00 

6 

•  00 

10 

.00 

12 

.00 

11 

.00 

1  ? 

•  00 

12 

•  00 

12 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALl. 

lES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7,23 

31.83 

24.92 

304.5 

.000 

10 

5.48 

31.76 

25.08 

289.1 

.030 

20 

4.02 

31.73 

25.21 

276,8 

.058 

30 

3.89 

31.73 

25.22 

275.6 

.086 

50 

3.59 

31.76 

25.27 

270.8 

.1^1 

75 

3.48 

31.76 

25.28 

260.9 

.209 
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STATIOm  13 

56-50  N   169-57  W  15  JUL  1940        0035  OCT 

WHATHEP      C      °AR  29.98      WIND  ESE  5      SEA  5SE  h 

Ti^MPERATURE    DRY  45    WET  45  DEPTH   75 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      ^.kL              SIG-T      OXY       PHQS  NIT  SIL 

0     8.63     31.98     24.84     .598       0.0  .00  0 

0.0  .00  C 

0.2  .00  2 

0.1  .00  0 

0.1  .00  3 

0.7  .15  5 

2.0  .15  14 

2.0  .10  1^ 

2.C  .10  16 


5 

8.68 

32.07 

24.90 

.598 

10 

8.68 

32.09 

24.9! 

.597 

20 

8.66 

32.10 

24.92 

.597 

30 

8.64 

32.10 

24.93 

.612 

40 

4.69 

32.09 

25.43 

.597 

50 

3.00 

32.16 

25.64 

.545 

60 

2.75 

32.20 

25. 7^^ 

.521 

70 

2,73 

32.16 

25.67 

.532 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

"^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8,63 

3?.  98 

24,84 

312,4 

.000 

10 

8.68 

32.09 

24,91 

305.1 

.031 

20 

8.66 

32.10 

24,92 

304,2 

.061 

30 

8.64 

32.10 

24,93 

304,1 

.091 

50 

3,00 

32.16 

25.64 

235,6 

.145 
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STATION  14 


57-00  N   169-59  W 

WEATHEP      C      BAR  29.89 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  46 


15  JUL  1940 
WIND   SE  6 

DEPTH 


0253  OCT 
SEA  SSE  4 
69 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

'^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

4.78 

31.46 

24.9? 

.645 

0.3 

.03 

6 

5 

4.76 

3'. 53 

24.98 

.653 

0.3 

.03 

4 

10 

3.90 

31.53 

25.06 

.634 

0.3 

.04 

10 

20 

3.10 

31.51 

25.12 

.594 

0.4 

.05 

10 

30 

3.14 

31.55 

25.15 

.621 

0.5 

.07 

10 

40 

3.09 

31.56 

25.16 

.615 

0.5 

.07 

11 

50 

3.12 

31.56 

25.16 

.619 

0.6 

.08 

11 

60 

3.07 

31.58 

25.18 

.624 

0.5 

.07 

9 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10*6 

AD 

0 

4.78 

31.46 

24.9? 

304.3 

.000 

10 

3.90 

31.53 

25.06 

290.7 

.030 

20 

3.10 

31.51 

25.12 

265.4 

.059 

30 

3.14 

31.55 

25.15 

282.8 

.087 

50 

3.12 

31.56 

25.16 

281.9 

.143 

STATION  15 


57-07  N   170-17  W 

WEATHER    0  2      SAR  29.82 

TEMPERATURE    DRY  45    WET  44 


15  JUL  1940 
WIND    E  6 

DEPTH 


0550  GCT 
SEA   SW  1 
11 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
5 

TEMP      SAL 
5.17     31.51 
5.17     31.53 

SIG-T      OXY 

24.92  .629 

24.93  .627 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VA 

DEPTH 
0 

TEMP      <^AL 
5.17     31.51 

SIG-T      10' « 
24.92     304.5 

PHOS 

NIT 

SIL 

0.5 

•  00 

2 

0.8 

.03 

2 

AD 
.000 
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STATION  16 


57-20  N   170-06  W 

WEATHER      F      BAR  29.32 

TEMPERATURE    DRY  46    WET  *6 


16  JUL  1940 
WIND   SE  3 

DEPTH 


2225  OCT 

JEA   NE  1 


61 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
5 
10 
20 
30 
40 
50 
55 


TEMP 
6.89 
6.85 
6.32 
3.15 
2.89 
2.84 
2.85 
2.83 


'^AL 
31.56 
31.56 
31.58 
31.58 
31.62 
31.55 
31.56 
31.67 


SIG-T 
24.75 
24.76 
24.84 
25.17 
25.22 
25.17 
25.18 
25.27 


OXY 
.602 

.608 
.623 
.615 
.611 
.609 
.607 
.605 


PHOS 

0.5 

0.4 

0.4 

0.8 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 


NIT 

SIL 

.00 

10 

.00 

0 

.02 

10 

.08 

0 

•  11 

16 

.10 

10 

.12 

10 

.12 

6 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 
0 
10 
20 
30 
50 


TEMP 
6.89 
6-32 
3.15 
2.89 
2.85 


SAL 
31.56 
31.58 
31.58 
31.62 
31.56 


SlG-T 
24,75 
24.84 
25.17 
25.22 
25.18 


10=^6 
320.5 
312.2 
280.5 
275.5 
279.7 


AD 
.000 
.031 
.061 
.089 
.145 


STATION  17 


57-39  N   169-46  W 

WEATHER      C      BAR  29.32 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  47 


17  JUL  1940 
WIND   SE  3 

DEPTH 


0203  OCT 
SEA    E  1 
72 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

0 

6,65 

31.47 

24.71 

.601 

5 

6.65 

31.46 

24.7'^ 

.612 

10 

6.61 

31.44 

24.6? 

.600 

20 

0.62 

31.36 

25.17 

.613 

ao 

0.64 

31.38 

25.18 

.620 

40 

0.61 

31.38 

25.18 

.618 

50 

0.37 

31.47 

25.27 

.586 

60 

0.22 

31.51 

25.31 

.565 

65 

0.21 

31.51 

25.31 

.565 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VA 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

icPe 

0 

6.65 

31.47 

24.71 

324.2 

10 

6.61 

31.44 

24.69 

326.1 

20 

0.62 

31.36 

25.17 

280.7 

30 

0.64 

31.38 

25.18 

279.3 

50 

0.37 

31.47 

25.27 

271.0 

PHOS 
0.1 
0.1 
0.2 

0.9 
1.0 

l.C 
1.0 

1.1 
1.1 


AD 
.000 
.033 
.063 
.091 
.146 


NIT 

SIL 

.00 

0 

.00 

2 

.00 

2 

.05 

5 

.05 

10 

.03 

10 

.05 

12 

.05 

12 

.05 

12 
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STATION  18 


57-57  N   169-3*  W 

WEATHER    C  2      BAR  29.31 

TEMPERATURE    DRY  53    WET  *9 


17  JUL  1940 
WIND   SE  2 

DEPTH 


0523  GCT 

SEA    E  1 

71 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

•^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.61 

31.31 

24.46 

.578 

0.24 

.00 

1 

5 

7.63 

31.29 

24.44 

.589 

0.24 

.00 

1 

10 

7.56 

31.26 

24.43 

.595 

0.24 

.00 

2 

15 

7.48 

31.24 

24.42 

.595 

0.27 

.00 

4 

20 

6.71 

31.24 

24.52 

.608 

0.29 

.00 

4 

30 

0.40 

31.35 

25,17 

.598 

0.40 

.03 

10 

40 

0-37 

31.35 

25.17 

.598 

0.50 

.03 

10 

50 

0-32 

31.38 

25.2'^ 

.593 

0.50 

.03 

12 

65 

0.33 

31.38 

25.2'^ 

.591 

0.55 

.05 

12 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7.61 

31.31 

24.46 

348.3 

.000 

10 

7.56 

31.26 

24.43 

351.5 

.035 

20 

6.71 

31.24 

24.52 

342.4 

.070 

30 

0.40 

31.35 

25.17 

260.4 

.101 

50 

0.32 

31.38 

25.20 
STATION 

277,7 
19 

.157 

58-17  N 

169-15 

W 

17  JUL  1940 

0840 

GCT 

WEATHER 

0 

BAR  29 

.30 

WIND   SE  4 

SEA 

E  4 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  46 

DEPTH 

69 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

"^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.53 

31.11 

24.31 

.582 

0.19 

.00 

1 

5 

7.51 

31.09 

24.30 

.589 

0.22 

.00 

1 

10 

7.52 

31.09 

24.30 

.598 

0.18 

.00 

1 

20 

5.45 

31.08 

24,55 

.616 

0.24 

.00 

3 

30 

0.34 

31.31 

25.14 

.627 

0.33 

.00 

9 

40 

0.31 

31.31 

25.14 

.625 

0.45 

.00 

10 

50 

0.30 

31.31 

25.14 

.623 

0.45 

.01 

10 

65 

0.29 

31.35 

25.17 

.620 

0.47 

.02 

10 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

■^AL 

SIG-T 

10^* 

AD 

0 

7.53 

31.11 

24.31 

362.2 

.000 

10 

7.52 

31.09 

24.30 

363.7 

.036 

20 

5.45 

31.08 

24.55 

340.0 

.071 

30 

0.34 

31.31 

25.14 

283.2 

.1C2 

50 

0.30 

31.31 

25.14 

282.9 

.159 
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STATION 

20 

59-38  N 

168-58 

W 

17 

JUL  1940 

1245 

GCT 

WEATHEP 

R 

BAR  29 

.30 

WIND    S  4 

SEA 

ESE  1 

T'^MPER'*' 

rURE 

DRY  48    WET  48 

DEPTH 

64 

0« 

SERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.29 

31.08 

24.18 

.575 

0.2 

.00 

2 

5 

8.28 

31.11 

24.21 

.578 

0.2 

.00 

1 

10 

8.28 

31.11 

24.21 

.578 

0.2 

.00 

2 

2C 

8.01 

31.13 

24.26 

.585 

0.2 

.00 

5 

30 

0.93 

31.36 

25.15 

.631 

0.9 

.03 

12 

40 

0.87 

31.38 

25.17 

.634 

0.9 

.02 

10 

50 

0.87 

31.38 

25.17 

.631 

0.9 

.00 

10 

60 

0,87 

31  .40 

25.19 

.557 

0.9 

.00 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^  e 

AD 

0 

8.29 

31.06 

24.16 

374.6 

.000 

10 

8,28 

31.11 

24.21 

372.4 

.037 

20 

8.01 

31.13 

24.26 

367.3 

.074 

30 

0.93 

31.36 

25.15 

282.3 

.106 

50 

0.87 

3^.38 

25.17 

280.4 

.162 

STATION  21 


56-58  N   168-41  W  17  JUL  1940 

WEATHER  0  E  F      BAR  29.27      WIND    S  4 
TEMPERATURE    DRY  48    WET  48  DEPTH 


1616  GCT 
SEA    S  2 
50 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.48 

31.20 

24.39 

.592 

0.3 

.00 

1 

5 

7.48 

31.24 

24.4;? 

.593 

0.5 

.00 

1 

10 

7.45 

31.26 

24. 4A 

.593 

0.2 

.00 

2 

2C 

3.82 

31.35 

24.93 

.651 

0.8 

.00 

5 

30 

3.66 

31.36 

24.95 

•  656 

0.7 

.00 

5 

40 

3.64 

31.36 

24.95 

.656 

0.7 

.00 

5 

45 

3.64 

31.38 

24.97 

.652 

0.7 

.00 

4 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7.48 

31.20 

24.39 

354.8 

.000 

10 

7.45 

31.26 

24.44 

350.1 

.035 

20 

3.82 

31.35 

24.93 

303.6 

.068 

30 

3.68 

31.36 

24.95 

301.7 

.093 
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STATION  22 

59-16  N   168-24  W  17  JUL  1940 

WEATHER      F      BAR  29.28      WIND  SE  4 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  46  DEPTH 


1918  GCT 
SEA  SSE  3 
42 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
5 
10 
15 
20 
35 


TEMP 
6*06 
6.05 
6.10 
6.04 
6.10 
6,08 


SAL 
31.51 
31.51 
31.51 
31.53 
31.51 
31.53 


SIG-T 
24.82 
24.82 
24.81 
24.83 
24.81 
24.83 


OXY 
.604 
.606 
.605 
.605 
•  602 
.602 


PHOS 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.3 


NIT 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 


SIL 
2 
3 
4 
6 
6 
5 


DEPTH 

0 

10 

20 

30 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


TEMP 
6.06 
6.10 
6.10 
6.09 


SAL 
31.51 
31.51 
31.51 
31.52 


SIG-T 
24.82 
24.81 

24.81 
24.82 


10^6 
314.3 
314.8 
314.9 
314.2 


AD 
.000 
.031 
.062 
.093 


STATION  23 


59-37  N   167-54  W 

WEATHER    0  F      PAR  29.29 

TEMPERATURE    DRY  48    WET  47 


17  JUL  1940 
WIND  SSE  5 

DEPTH 


2230  GCT 
SEA  SSE  4 
41 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TfMP 

"^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.31 

31.56 

24.69 

.588 

0.2 

.00 

5 

5 

7.26 

31.56 

24.7-1 

.587 

0.2 

•  00 

1 

10 

7.21 

24.71 

.588 

0.1 

.00 

1 

15 

7.20 

31.56 

24.71 

.587 

0.1 

.00 

12 

20 

7.11 

31.58 

24.74 

.585 

0.1 

.00 

14 

35 

7.04 

31.60 

24.76 

.587 

0.1 

.00 

10 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 
0 

TEMP 
7.31 

^AL 
31.56 

SIG-T 
24. 6o 

lO^A 
325.7 

AD 
.000 

10 

7. 21 

31.56 

24.71 

324.6 

.033 

20 

7.11 

31.58 

24.74 

321.9 

.065 

30 

7.07 

31.59 

24.76 

320.8 

.097 
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STATION  24 


5=-57  N   167-49  W 

WEATHER    C  D      PAR  29.31 

TEMPER/^Ti'^E    DRY  48    WET  48 


18  JUL  1940 
WIND   SE  5 

DEPTH 


0158  GCT 
SEA  SSE  4 
26 


OBSERVED  VALUES 


PTH 

T'^MP 

•^AL 

SIG-T 

OXY 

0 

8.94 

31.51 

24.42 

.571 

5 

8.90 

3]. 51 

24.43 

.571 

IC 

8.90 

31.53 

24.44 

.571 

15 

8.91 

31.53 

24.44 

.568 

20 

8.94 

31.53 

24.44 

.569 

PHOS 

NIT 

0.1 

.00 

0.1 

.00 

0.1 

•  00 

0.1 

•  00 

0.1 

•  00 

SI 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.94 

31.51 

24.42 

351.8 

.000 

10 

8.90 

31.53 

24,44 

349,9 

.035 

20 

8.94 

31.53 

24.44 

350.6 

.070 

STATION  25 


60-13  N   167-38  W 

WEATHER    C  D      BAR  29.31 

TEMPERATURE    DRY  49    WET  48 


18  JUL  1940 
WIND  SSE  5 

DEPTH 


0422  GCT 
SEA  SSE  4 
35 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

10.13 

31.51 

24.23 

.538 

0.28 

5 

10.10 

31.51 

24.24 

.538 

0.24 

10 

10.14 

31.51 

24.23 

.521 

0.26 

15 

10.14 

31.51 

24.23 

.539 

0.26 

20 

10.18 

31.51 

24.2? 

.540 

0.24 

30 

10.20 

31.51 

24.22 

.548 

0.27 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

«^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.13 

31.51 

24.23 

369.8 

.000 

10 

10.14 

31.51 

24.23 

370.2 

.037 

20 

10.18 

31.51 

24.22 

371.0 

.074 

30 

10.20 

31.51 

24,22 

371.5 

.111 

NIT 

SIL 

.00 

3 

.00 

2 

.00 

2 

.00 

3 

.00 

2 

•  00 

3 
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STATION  26 


5^-46  N   167-26  w 

WEATHER    0  Z      BAR  29.33 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  47 


18  JUL  1940 
WIND  SSE  7 

DEPTH 


0910  GCT 
SEA  SSE  5 

31 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.50 

31.33 

24.19 

.544 

0.24 

.00 

3 

5 

9.47 

31.33 

24.20 

.621 

0.22 

•  00 

3 

10 

9.44 

31.33 

24.20 

.522 

0.23 

.00 

3 

20 

9.44 

31.33 

24.20 

.547 

0.21 

.00 

4 

25 

9.46 

31.33 

24.20 

.544 

0.20 

.00 

4 

INTERPOLATED 

AND    COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

-^AL 

SIG-T 

lO^fc 

AD 

0 

9.50 

31.33 

24.19 

373.5 

.000 

10 

9.44 

31.33 

24.20 

372.7 

.037 

20 

9.44 

31.33 

24.20 

372.9 

.074 

STATION  27 


5<^-38  N   166-55  W 

WEATHER      C      BAR  29.38 

TFMPERnURE    DRY  ^8    WET  48 


18  JUL  1940 

WIND  SSE  5 

DEPTH 


1251  GCT 
SEA  SSE  4 

31 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

'■AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.76 

31.26 

24.10 

.534 

0.48 

.00 

8 

5 

9.73 

3]. 26 

24. lo 

.532 

0.48 

•  00 

8 

10 

9.72 

31.26 

24.]'^ 

.532 

C.5C 

.00 

L 

20 

9.73 

31.26 

24.10 

.538 

0.50 

.00 

10 

25 

9.75 

3%26 

24.10 

.531 

0.55 

•  00 

8 

INTERPOLATED 

AND    COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

0 

10 

20 

TEMP 
9.76 
9.72 
9.73 

SAL 
31.26 

31.26 
31.26 

SIG-T 
24.10 
24.10 
24.10 

10^6 
382.6 
S82.2 
382.5 

AD 
.000 
.038 
.076 
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STATION    28 


5<5-36    N       166-09    W 

WEATHER    0  Z      BAR  29.42 

TEMPERATURE    DRY  49    WET  49 


18  JUL  1940 
WIND   SE  6 

DEPTH 


1610  GCT 
SEA  SSE  4 
34 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

.«AL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

^0,49 

31.26 

23.98 

.523 

0.35 

.00 

4 

5 

10.47 

3'  .24 

23.97 

.522 

0.30 

.00 

3 

10 

10.48 

31.22 

23.95 

.520 

0.25 

•  00 

3 

20 

1C.42 

31.24 

23.97 

.523 

0.25 

.00 

3 

25 

10-44 

3^.26 

23. 90 

•  523 

0.23 

.00 

3 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?.AL 

SIG-T 

10^  d 

AD 

0 

^0.49 

3^.26 

23.98 

394.1 

.000 

10 

10.48 

31.22 

23.95 

397.0 

.040 

20 

10.42 

31.24 

23. 9T 

394.8 

.080 

STATION  29 


5^-38  N   165-36  W 

WEATHER    0  M      RAR  29.44 

TEMPERATURE    DRY  ^9    WET  49 


18  JUL  1940 
WIND  SSE  6 

DEPTH 


1905  GCT 
SEA  SSE  4 
18 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.18 

31.31 

24.07 

.536 

0.50 

.00 

3 

5 

10cl5 

31.29 

24.06 

.532 

0.32 

•  00 

2 

10 

10.16 

31.29 

24.06 

.532 

0.35 

•  00 

2 

15 

10.18 

31.29 

24.05 

.537 

0.35 

•  00 

3 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

l(f  6 

AD 

0 

10-18 

31.31 

24.07 

385.4 

.000 

10 

10-16 

31.29 

24.06 

386.8 

.039 
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STATION  30 


59-38  N   165-12  W 

WEATHER  0  M  Z      BAR  29.49 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  50 


18  JUL  1940 
WIND  SSE  5 

DEPTH 


2125  GCT 
SEA  SSE  4 
12 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
4 
8 

TEMP 
10.92 
10,90 
10.89 

<^AL 
31.08 
31.08 
31.08 

SIG-T      OXY 

23.76  .535 

23.77  .528 
23.77     .512 

PHOS 
0.32 

0.32 
0.32 

NIT 
.00 
.00 
•  00 

SIL 

1 
1 
1 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 
0 

TEMP 
10.92 

SAL 
31.08 

SIG-T      10^6 
23.76     414,4 

AD 
.000 

STATION  31 


59-25  N   164-27  W 

WEATHER      C      BAR  29.56 

TEMPERATURE    DRY  51    WET  50 


19  JUL  1940 
WIND    S  6 

DEPTH 


0136  GCT 
SEA  SSE  3 
21 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

]0,94 

31.08 

23.76 

.559 

0.2 

•  00 

2 

5 

10.93 

31.08 

23.76 

.556 

0.2 

.00 

2 

10 

10.92 

31.08 

23.76 

.552 

0.2 

,00 

2 

15 

10.93 

31.08 

23,76 

.548 

0.2 

,00 

2 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10?  6 

AD 

0 

1  0 .  94 

31.08 

23.76 

414,7 

.000 

10 

10.92 

31.08 

23,76 

414,6 

.041 
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STATION  32 


59-16  N   163-56  W 

WEATHER    C  Z      BAR  29.66 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  50 


19  JUL  1940 

WIND    S  5 

DEPTH 


0440  GCT 
SEA    S  4 
23 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10-43 

31.06 

23.83 

.549 

0.35 

.00 

3 

5 

10.41 

31.08 

23.85 

.545 

0.23 

.00 

2 

10 

10.42 

31.04 

23.8? 

.533 

0*22 

•  00 

I 

17 

10,37 

31.09 

23.87 

.549 

0.22 

•  00 

2 

INTERPOLATED 

AND   COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^0 

AD 

0 

10.43 

31.06 

23.83 

407.9 

.000 

10 

10.42 

31.04 

23.82 

409.4 

.041 

STATION'  33 


50-12  H   163-42  W 

WEATHER    0  2      PAR  29.69 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  49 


19  JUL  1940 
WIND    S  5 

DEPTH 


0645  GCT 
SEA    S  4 
18 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

'■AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.41 

31.00 

23.79 

.548 

0.14 

•  00 

1 

5 

10,39 

31.00 

23.70 

.543 

0.13 

.00 

2 

10 

10-40 

3^00 

23.79 

.532 

0.07 

.00 

2 

15 

10-41 

31.00 

23.79 

.548 

0.08 

.00 

2 

INTERPOLATED 

AND   COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

•^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.41 

3U00 

23.79 

412.1 

.000 

10 

10,40 

31.00 

23.79 

412.1 

.041 
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STATION  34 


58-53  N   163-2*  W 

WEATHER    0  2      BAR  29.74 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  50 


19  JUL  1940 
WIND    S  5 

DEPTH 


0956  GCT 
SEA    S  1 
26 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

«AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

]0.09 

30,77 

23.66 

.552 

0.04 

•  00 

2 

5 

10.07 

3^.77 

23.67 

.547 

0.04 

*00 

2 

10 

10.09 

30.77 

23*66 

.453 

0.04 

•  00 

2 

20 

10.10 

30.77 

23.66 

.551 

0.05 

•  00 

2 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.09 

30.77 

23*66 

424*1 

.000 

10 

10.09 

30.77 

23*66 

424*2 

.042 

20 

10.10 

30.77 

23*66 

424*6 

.064 

I 


STATION  35 


58-35  N   163-03  W 

WEATHER      0      BAR  29.80 

TEMPERATURE    DRY  49    WET  48 


19  JUL  1940 

WIND  S5E  4 

DEPTH 


1306  GCT 

SEA    S  1 
29 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

<;al 

SIG-T 

OXY 

0 

10.29 

31.41 

24*13 

.547 

5 

10.30 

31.46 

24*17 

.946 

10 

10.30 

31.48 

24.18 

.537 

20 

10.30 

31.48 

24.18 

•  546 

25 

10.32 

31.48 

24^18 

.541 

PHOS 

0.2 

0.3 

0.2 

0.26 

0^28 


NIT 

•  00 
*00 

•  00 

•  00 

•  00 


51L 
k 

3 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

'^AL 

SIG-T 

10^8 

AD 

0 

30.29 

31.41 

24.13 

379.8 

.000 

10 

10.30 

31.48 

24*18 

374.9 

.038 

20 

10.30 

31.48 

24.18 

375*1 

.076 
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STATION  36 


58-18  N   162-A9  W 

WEATHER      C      BAR  29.80 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  h9 


19  JUL  1940 
WIND    S  4 

DEPTH 


1600  GCT 

SEA    S  1 
33 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.23 

30.70 

23.75 

.541 

0.28 

.00 

2 

5 

9.18 

30,73 

23.78 

.557 

0.18 

•  00 

2 

10 

9.  18 

30.73 

23.78 

.552 

0.30 

.00 

2 

20 

9.19 

3^.75 

23.79 

.559 

0.29 

.00 

2 

25 

9.  14 

3n.73 

23.78 

.963 

0.30 

.00 

3 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

lO^ft 

AD 

0 

9.23 

30.70 

23.75 

416.3 

.000 

IC 

9,18 

30,7? 

23.78 

413.4 

.041 

20 

9.  19 

30.75 

23.79 

412.3 

.082 

STATION'  37 


58-00  N   162-32  W 

WEATHER      F      BAR  29.77 

TEMPERATURE    DRY  46    WET  46 


19  JUL  1940 
WIND   SE  4 

DEPTH 


1915  GCT 

SEA   SE  1 
40 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.62 

31.40 

24.53 

.570 

0.27 

•  00 

2 

5 

7»57 

31.40 

24.53 

.569 

0.28 

.00 

3 

10 

7.43 

31.40 

24.55 

.571 

0*26 

.00 

2 

20 

7.42 

31.51 

24.64 

•  581 

0^23 

.00 

2 

37 

7.40 

31.51 

24.64 

.578 

0.21 

.00 

3 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

lOP* 

AD 

0 

7.62 

33.40 

24.53 

341.7 

.000 

10 

7.43 

31.40 

24.55 

339.4 

.034 

20 

7.42 

31.51 

24.64 

331.1 

.068 

30 

7.41 

31.51 

24.64 

331.1 

.101 
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STATION  38 


57-34  N   162-1*  W 

WEATHER    C  Z      BAR  29.70 

TEMPER'^TDRE    DRY  49    WET  49 


19  JUL  1940 
WIND    E  5 

DEPTH 


2240  6CT 

SEA  ENE  1 
46 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.34 

31.73 

24«68 

•  615 

0.55 

.00 

3 

5 

8.14 

31.76 

24.74 

.618 

0.32 

.00 

5 

10 

7.39 

31.80 

24.87 

.609 

0.43 

.00 

8 

20 

6.67 

31.87 

25.0? 

.555 

0.72 

.00 

8 

30 

6.70 

31.87 

25.02 

.980 

0.58 

.00 

6 

40 

6,65 

31.87 

25. 0^ 

.572 

0.70 

.00 

6 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

10^6 

AD 

0 

8,34 

31.73 

24.68 

326.9 

.000 

10 

7.39 

31.80 

24.87 

309.0 

.032 

20 

6.67 

31.87 

25.02 

294.8 

.062 

30 

6.70 

31.87 

25.02 
STATION 

39 

295.3 

.092 

57-22  N 

16  2-00  ' 

W 

22 

JUL  1940 

0325 

GCT 

WEATHER 

C  Z 

BAR  29 

.96 

WIND   SE  3 

SEA 

SSW  2 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  49 

DEPTH 

51 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

.SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.90 

31.74 

24.45 

0.02 

.00 

3 

5 

9.90 

31.74 

24.45 

.593 

0.00 

.00 

5 

10 

9.71 

31.76 

24.50 

.593 

0.02 

.00 

4 

20 

6.35 

31.69 

24.92 

.552 

0.30 

•  00 

4 

30 

6.26 

31.69 

24.93 

.543 

0.38 

.01 

4 

40 

6.20 

31.64 

24.90 

•  562 

0.38 

•  00 

3 

45 

6.22 

31.65 

24.91 

.561 

0.42 

•  00 

3 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

<:AL 

SI6-T 

10^6 

AD 

0 

9.90 

3 1  .  74 

24.45 

349.2 

.000 

10 

9.71 

31.76 

24.50 

344.9 

.035 

20 

6.35 

31.69 

24.9? 

304.4 

.067 

30 

6.26 

31.69 

24.93 

303.4 

.097 
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STATION   40 


57-08    N       161-42    W 

WEATHER         0    P  BAR    29.93 

TEMPERATURE         DRY    50         WET    50 


22   JUL    1*40 
WIND   S$E    1 

DEPTH 


0715   GCT 
SEA      SW    2 
56 


OBSERVED   VALUES 


DEPTH 
0 
5 

10 
20 
30 
40 
50 


TEMP 
10.03 
9,07 
7.42 
6.55 
6.31 
6.16 
6,15 


SAL 
31.71 
31.71 
31.65 
31.73 
31.73 
31.74 
3?. 74 


SIG-T 
24«40 
24«56 
24.75 
24,93 
24.96 
24.98 
24.99 


OXY 
•  614 
.629 
.628 
.571 
.567 
.557 
.554 


PHOS 

NIT 

SIL 

0.02 

•  00 

3 

0*02 

•  00 

3 

0*08 

•  00 

4 

0«32 

.02 

5 

0.30 

.02 

5 

0.38 


>00 


INTERPOLATED   AND  COKIPUTEO   VALUES 


DEPTH 
0 
10 
20 
30 
50 


TEMP 
10.03 
7.42 
6.55 
6. 31 
6.15 


SAL 
31.71 
31.65 

31.73 
31.73 

31.74 


SI6-T 
24*40 
24,75 
24,93 
24,96 
24,99 


105« 
353,4 

320.6 
303,8 
301.0 
298,6 


AD 
•  000 
.034 
.065 
.095 
.155 


STATION   41 


56-49   N      161-25   W 

WEATHER        0   0  BAR    29.93 

TEMPERATURE        DRY   51        WET    50 


22   JUL    1940 
WIND      SE    2 

DEPTH 


1015   GCT 
SEA      SW   2 
75 


OBSERVED   VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

S16-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.82 

31.73 

24,29 

.585 

0.07 

•  00 

3 

5 

10.79 

31.73 

24,29 

.589 

0.04 

•  00 

3 

10 

10.30 

31.74 

24.38 

.593 

0.34 

•  00 

5 

20 

4.54 

31.85 

25,25 

.545 

0.60 

•  04 

11 

30 

2.74 

31.92 

25,47 

.538 

1.20 

•  12 

16 

40 

2r70 

31.91 

25,47 

.540 

1.20 

•  08 

17 

50 

2.  72 

31.92 

25.48 

.573 

1.00 

•  09 

18 

60 

2    71 

31.92 

25.48 

.544 

1.15 

•  06 

14 

70 

2.72 

31.92 

25,48 

.532 

1.20 

•  10 

16 

INTERPOLATED 

AND   COMPUTED   VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

1(F6 

AO 

0 

10.82 

ST. 73 

24.29 

364,7 

.000 

10 

10.30 

31.74 

24^38 

355,7 

.036 

20 

4,54 

31.85 

25^25 

272,7 

.067 

30 

2.74 

31.92 

25»47 

251,6 

.093 

50 

2.72 

31.92 

25,48 

251,5 

.143 
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STATION 

42 

56-30  N 

161-10 

W 

22 

JUL  1940 

1330  GCT 

WEATHER 

C 

BAR  29 

.94 

WIND    S  4 

SEA 

SW  2 

TEMPERATURE 

DRY  50    WET  50 

DEPTH 

70 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.56 

31.73 

24.50 

.604 

o.oe 

.00 

10 

5 

9.51 

31.73 

24.50 

•  613 

0.12 

.00 

9 

10 

9.51 

31.73 

24,50 

•  604 

0^12 

.00 

2 

20 

9,26 

31.74 

24.55 

•  598 

0*05 

.00 

9 

30 

8«45 

31.76 

24.69 

•  570 

0.22 

•  02 

10 

40 

3.75 

31.8C 

25.29 

•  515 

©•95 

•  18 

28 

50 

3.71 

31.83 

25.32 

.525 

0^12 

.20 

26 

60 

3.69 

31.83 

25.32 

•  521 

1.00 

•  16 

26 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

10^* 

AD 

0 

9.56 

31.73 

24.50 

344.7 

.000 

10 

9.51 

31.73 

24.50 

344.1 

.034 

20 

9.26 

31.74 

24.55 

339.7 

.068 

30 

8-45 

31.76 

24.69 

326.6 

.101 

50 

3.71 

31.83 

25.32 

266.6 

.160 

STATION  43 


56-13  N   160-52  W 

WEATHER    C  Z      BAR  30.05 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  50 


22  JUL  1940 
WIND  SSW  4 

DEPTH 


1646  GCT 
SEA   SW  5 
38 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

0 

8.94 

31.44 

24,37 

.585 

5 

8  -92 

3^.46 

24.39 

.588 

10 

8.91 

31.46 

24.39 

.582 

20 

8.83 

31.46 

24.40 

.588 

30 

8.84 

31.47 

24.41 

.581 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VA 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

0 

8.94 

31.44 

24.37 

357^0 

10 

8.91 

31.46 

24.39 

355,2 

20 

8.83 

31.46 

24.40 

354^2 

30 

8.84 

31.47 

24.41 

353,8 

PHOS 

NIT 

SIL 

0.33 

,00 

5 

0.32 

,00 

3 

0.33 

•  00 

3 

0.33 

•  00 

3 

0.33 

•  00 

3 

AD 
.000 
.036 
.071 

.106 
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STATION  44 


56-05  N   160-42  W 

WEATHER    C  Z      BAR  29.99 

TEMPERATURE    DRY  51    WET  50 


22  JUL  1940 
WIND  SSW  2 

DEPTH 


OBSEKVCO  VALUES 


DEPTH  TEMP  ^AL  SIO-T 
0  11. Tl  30.12  22.ie 
8    11.36     30.23     23.03 


OXY 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 
0 


TEMP 
11.71 


SAL 
30.12 


S16-T 
22*t8 


lO^A 
496*6 


1905  GCT 
SEA    W  1 
12 


PHOS 
1.00 
1.00 


AD 
.000 


NIT 
•  00 
.00 


SIL 
6 
8 


STATION 

49 

56-04  N 

161-26 

W 

23  JUL  1940 

0538 

GCT 

WEATHER 

C  Z 

BAR  30.08 

WIND   NE  1 

SEA 

W  1 

TEMPERATURE    DRY  55 

WET  54 

DEPTH 

35 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI«-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.66 

31.49 

24.29 

.605 

0.0 

•  00 

2 

5 

9.13 

31.51 

24.39 

.609 

0.0 

.00 

3 

10 

8.91 

31.51 

24.43 

•  980 

0^33 

.00 

3 

20 

8.82 

31.55 

24.47 

.977 

0.35 

.00. 

3 

30 

8.84 

31.59 

24.47 

.974 

0.30 

.00 

4 

INTERPOLATED  AND  COI^PUTEO  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SI6-T 

105  «- 

AO 

0 

9.66 

31.49 

24.29 

364*3 

.000 

10 

8.91 

31.51 

24.43 

391.9 

.043 

20 

8.82 

31.55 

24.47 

347,4 

.078 

30 

e.84 

31.55 

24.47 

347.8 

.113 
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» 


STATION  46 


55-54  N   161-58  W 

WEATHER    0  D      BAR  30.02 

TEMPERATURE    DRY  51    WET  51 


23  JUL  1»40 
WIND   SE  4 

DEPTH 


0845  QOT 

SEA   SW  1 
30 


OBSERVED  VALUES 


TH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

0 

9.63 

31.46 

24.27 

.535 

9 

9.58 

31.47 

24*29 

.532 

10 

9.58 

31.47 

24*29 

.531 

20 

9.49 

31.49 

24*32 

.533 

27 

9.49 

31.51 

24*34 

.531 

PHOS 
0.45 
0.45 
0.45 
0.49 
0.45 


NIT 

•  00 
*00 
*00 

•  02 
*00 


SIL 
11 
10 
10 
10 
11 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9.63 

31.46 

24*27 

365*8 

.000 

10 

9.98 

31.47 

24*29 

364*5 

.037 

20 

9.49 

31.49 

24*32 

361*8 

.073 

STATION 

47 

55-46  N 

162-30 

W 

23  JUL  1940 

1198 

GCT 

WEATHER 

0  D 

BAR  30.00 

WIND  WNW  2 

SEA 

WSW  1 

TEMPERATURE    DRY  51 

WET  50 

DEPTH 

42 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.91 

31.73 

24*90 

.962 

0.28 

*00 

12 

4 

9.32 

31.69 

24*50 

.536 

0.35 

*00 

12 

9 

9.17 

31.71 

24*54 

0.40 

*02 

10 

19 

8.99 

31.71 

24*98 

.939 

0*40 

*00 

12 

29 

8.86 

31.71 

24*59 

.931 

0.40 

*02 

14 

38 

8.90 

31.73 

24*60 

•  926 

0.40 

•  00 

12 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlG-T 

10^6 

AD 

0 

9.91 

31.73 

24*50 

343*9 

.000 

10 

9.19 

31.71 

24*54 

340.2 

.034 

20 

8.94 

31.71 

24*58 

337,2 

.066 

30 

8.86 

31.71 

24*59 

336*2 

.102 
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STATION 

48 

56-05  N 

162-41 

W 

23 

JUL  1940 

1513 

GCT 

WEATHER 

0 

BAR  30.01 

WIND  EHE  2 

SEA  WSW  1 

TEMPERATURE    DRY  51    WET  51 

DEPTH 

80 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.25 

31.78 

24,42 

.568 

0.02 

•  00 

2 

5 

10.26 

31.78 

24#42 

.561 

0.08 

.00 

0 

10 

10.24 

31.80 

24*44 

.507 

0.08 

.00 

0 

20 

9.57 

31.80 

24.55 

.582 

0.08 

•  00 

3 

30 

4.  le 

31.98 

25«39 

.500 

0.09 

.15 

24 

*0 

3.87 

31.98 

25#4^ 

.495 

1.00 

.08 

24 

50 

3.68 

31.98 

25,44 

.494 

1.00 

.10 

24 

60 

31.98 

25.45 

.480 

1.20 

.03 

28 

70 

0-64 

31.98 

25.66 

.463 

1.20 

.02 

24 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SI6-T 

10^6 

AD 

0 

10,25 

31.78 

24.42 

351.7 

.000 

10 

!  0 ,  24 

31.80 

24.44 

350.3 

.035 

20 

9.57 

31.80 

24.55 

340.0 

.070 

30 

4.18 

31.98 

25.39 

259.5 

.100 

50 

3.68 

31.98 

25.44 

255.0 

.151 

STATION  49 


56-23  N   163-00  W 

WEATHER    0  F      9AR  30.05 

TEMPERATURE    DRY  51    WET  51 


23  JUL  1940 
WIND  ENE  3 

DEPTH 


1830  GCT 
SEA  WSW  1 
84 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.04 

31.78 

24.46 

.563 

0.22 

.00 

4 

5 

10.02 

31.78 

24.46 

.561 

0.18 

.00 

2 

10 

9.99 

31.78 

24#47 

.569 

0.17 

.00 

3 

20 

9.66 

31.80 

24.53 

.571 

0.13 

.00 

3 

30 

2.11 

31.98 

25.57 

.494 

1.00 

•  09 

36 

40 

1.90 

32.00 

25.60 

.522 

1.00 

.09 

34 

50 

1.93 

32.00 

25.60 

.522 

1.00 

.12 

36 

60 

1.88 

32.00 

25.60 

.517 

1.05 

.08 

42 

70 

1.92 

32.00 

25.60 

.525 

1.10 

.09 

40 

80 

1.91 

31.98 

25.59 

.518 

1.05 

.02 

36 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10?  « 

AD 

0 

10.04 

31.78 

24.46 

348.4 

.000 

10 

9.99 

31.78 

24.47 

347.8 

.035 

20 

9.66 

31.80 

24.53 

341.4 

.069 

30 

2.11 

31.98 

25.57 

242.4 

.098 

50 

1.93 

32.00 

25,60 

239.7 

•  146 

75 

1.91 

32.00 

25.60 

239.5 

.206 
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STATION  50 


56-42  N   163-18  W 

WEATHER    0  2      BAR  30.05 

TEMPERATURE    DRY  53    WET  52 


23  JUL  1940 
WIND    E  2 

DEPTH 


2247  OCT 
SEA  WSW  1 
76 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

HIT 

SIL 

0 

10.30 

31*80 

24*43 

.580 

0.05 

.00 

14 

5 

10.06 

31.80 

24*47 

.582 

0.12 

•  00 

10 

10 

9.93 

31.80 

24*49 

.575 

0*08 

•  00 

11 

20 

1,98 

31.94 

25*55 

.540 

1.25 

•  22 

40 

30 

1.97 

3^.94 

25*55 

.539 

1.20 

*23 

38 

40 

1.90 

31.96 

25*57 

.536 

1.28 

•  23 

38 

50 

1.93 

31.96 

25*57 

.541 

1.28 

*20 

38 

60 

31.96 

25*57 

.536 

1.26 

*20 

46 

70 

1.94 

31.96 

25*57 

.535 

1*28 

*21 

40 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S16-T 

10' 6 

AD 

0 

10.30 

31.80 

24*43 

351*0 

.000 

10 

9.93 

31.80 

24*49 

345*4 

.035 

20 

1.98 

31.94 

25*55 

244*5 

.064 

30 

1.97 

31.94 

25*55 

244*5 

.088 

50 

1.93 

31*96 

25*57 

242*7 

.137 

STATION  51 


56-58  N   163-33  W 

WEATHER      C      BAR  30.03 

TEMPERATURE    DRY  55    WET  53 


24  JUL  1940 

WIND    E  3 

DEPTH 


0140  GCT 
SEA  WNW  1 
67 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.32 

31.74 

24*38 

.597 

0*0 

•  00 

10 

5 

10.23 

31.74 

24*39 

.600 

0*0 

•  00 

10 

10 

9.97 

31.74 

24*44 

.591. 

0.0 

•  00 

10 

20 

2.36 

31.85 

25*45 

.576 

1.05 

•  15 

22 

30 

2.26 

31.85 

25*46 

.579 

1.12 

•  15 

24 

40 

2.20 

31.87 

25*48 

.570 

1.15 

•  13 

26 

50 

2.19 

33.87 

25*48 

.568 

1.12 

•  10 

24 

60 

2.18 

31.87 

25*48 

.568 

1.15 

•  12 

20 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

icP* 

AD 

0 

10.32 

31*74 

24*38 

355*8 

.000 

10 

9.97 

31.74 

24*44 

350.4 

.035 

20 

2.36 

31.85 

25.45 

254*0 

.065 

30 

2.26 

3?. 85 

25*46 

253*3 

.090 

50 

2.19 

31.87 

25*48 

251*3 

•  140 
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STATION  52 


57-16  N   163-50  W 

WEATHER      0      BAR  30.02 

TEMPERATURE    DRY  53    WET  52 


24  JUL  1940 
WIND    E  3 

DEPTH 


0455  GCT 
SEA  NNW  1 
64 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.73 

31.62 

24.38 

•  598 

0.07 

•  00 

11 

5 

9.65 

31.60 

24*38 

.595 

0.05 

*00 

9 

10 

9.31 

3T,5« 

24*42 

.575 

0.05 

•  00 

5 

20 

4.50 

31.67 

25.12 

.537 

0.90 

*07 

17 

30 

4.22 

31.71 

25.18 

.537 

0.90 

•  08 

17 

40 

3.90 

31.69 

25*19 

.539 

1.00 

•  08 

13 

50 

3.67 

31.71 

25*23 

.540 

1.00 

*07 

18 

60 

3.44 

31.71 

25.25 

.536 

1.00 

*08 

18 

INTERPOLATED 

AND  C0»^UTE0  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

5I6-T 

10' 6 

AD 

0 

9.73 

31.62 

24*38 

355*4 

.000 

10 

9.31 

31.58 

24.42 

352*2 

.035 

20 

4.50 

31.67 

25.12 

285*8 

.067 

30 

4.22 

31.71 

25.18 

280*2 

.095 

50 

3.67 

31.71 

25.23 

STATION 

275*3 

53 

.151 

57-34  N 

164-06 

W 

24  JUL  1940 

0812 

GCT 

WEATHER 

0  Z 

BAR  30. 

.04 

WIND  ENE  2 

SEA  WNW  1 

TEMPERATURE    DRY  49    WET  49 

DEPTH 

56 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.12 

31.53 

24.41 

.588 

0.15 

•  00 

4 

5 

9.16 

31.56 

24.4? 

•  528 

0.10 

•  00 

5 

10 

8.35 

31.44 

24.45 

.497 

0.10 

•  00 

4 

15 

8.10 

31.44 

24*49 

.586 

0.26 

.00 

6 

20 

7.15 

31.40 

24.59 

.577 

0.28 

.00 

6 

30 

5.32 

31.40 

24*81 

.574 

0.40 

.02 

7 

40 

4.98 

31.44 

24.88 

.568 

0.70 

.02 

10 

50 

4.76 

31.47 

24*9? 

.568 

0.65 

.03 

12 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

10^6 

AD 

0 

9.12 

31.53 

24.41 

352*9 

.000 

10 

8.35 

31.44 

24.45 

348*7 

•  035 

20 

7.15 

31.40 

24.59 

335*9 

•  069 

30 

5.32 

31.40 

24.81 

314*6 

.102 

50 

4.76 

31.47 

24.93 

303*7 

.164 
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STATION  54 


57-52  N   164-21  W 

WEATHER      0      BAR  30.06 

TEMPERATURE    DRY  48    WET  48 


24  JUL  1940 
WIND    E  1 

DEPTH 


1106  6CT 

SEA  WNW  1 
47 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

<^AL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.43 

31.29 

24,47 

.597 

0.12 

.00 

12 

5 

7.39 

31.29 

24,47 

.599 

0.25 

,00 

10 

10 

7.07 

31.33 

24,55 

.588 

0.25 

iOO 

10 

20 

6.89 

31.31 

24,55 

.580 

0,30 

,00 

12 

30 

6.89 

31.33 

24,57 

.578 

0.30 

,00 

12 

43 

6.83 

31.33 

24,58 

.575 

0.38 

•  00 

12 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SI6-T 

10^6 

AD 

0 

7.43 

31.29 

24,47 

347,4 

.000 

10 

7.07 

31.33 

24,55 

340,0 

.034 

20 

6.89 

31.31 

24,55 

339,4 

.068 

30 

6.89 

31.33 

24,57 

338,0 

.102 

STATION  55 


58-10  N   164-40  W 

WEATHER      0      RAR  30.08 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  47 


24  JUL  1940 
WIND    El 

DEPTH 


1438  GCT 
SEA  SSW  1 
46 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

HIT 

SIL 

0 

7.79 

31.33 

24.45 

.592 

0.18 

•  00 

2 

5 

7.77 

31.33 

24,45 

.'592 

0.18 

.00 

2 

10 

7.54 

31.35 

24,50 

.581 

0.20 

.00 

2 

20 

6.29 

31.42 

24,72 

.546 

0.43 

•  02 

10 

30 

6.30 

31.44 

24,73 

.538 

0.48 

.03 

12 

40 

6.26 

31.44 

24,74 

.540 

0,48 

,02 

12 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

ic^a 

AD 

0 

7.79 

31.33 

24,45 

349,2 

.000 

10 

7.54 

31.35 

24,50 

344,5 

.035 

20 

6.29 

31.42 

24,72 

323,9 

.068 

30 

6.30 

31.44 

24,73 

322,6 

.100 
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STATION  56 


58-29  N   164-57  W 

WEATHER    0  0      BAR  30.09 

TEMPERATURE    DRY  48    WET  47 


2h   JUL  19*0 
WIMD  ENE  2 

DEPTH 


1738  6CT 
SEA   SW  1 
♦  2 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.95 

31.47 

24#54 

.571 

0.30 

•  00 

8 

5 

7.89 

31.47 

24.54 

.554 

0*28 

•  01 

8 

10 

7.77 

31.49 

24*58 

.555 

0.28 

•  01 

8 

20 

7.65 

31.47 

24«58 

.563 

0.30 

•  01 

9 

30 

7.67 

31.49 

24.59 

.560 

0.30 

.01 

10 

35 

7.63 

31.49 

24.60 

•  561 

0.32 

•  00 

8 

INTERPOLATED 

AND  COI«»PUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

lo^a 

AD 

0 

7.95 

31.47 

24.54 

340.9 

•  000 

10 

7.77 

31.49 

24.58 

337.1 

.034 

20 

7.65 

31.47 

24.58 

337.1 

.068 

30 

7.67 

31.49 

24.59 

336.0 

.102 

STATION  57 


58-19  N   165-30  W 

WEATHER    0  Z      BAR  30.12 

TEMPERATURE    DRY  49    WET  48 


24  JUL  1940 
WIND  ENE  2 

DEPTH 


2038  GCT 
SEA  SSW  1 
45 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.84 

31.33 

24.44 

.583 

0.43 

•  00 

5 

5 

7.79 

31.33 

24^45 

.580 

0.45 

•  00 

3 

10 

7.28 

31.35 

24^53 

.571 

0^48 

•  00 

5 

20 

7.12 

31.36 

24.56 

.571 

0^45 

•  00 

5 

30 

7.15 

31.36 

24.56 

.506 

0^60 

•  00 

8 

40 

7.11 

31.36 

24.56 

•  560 

0^55 

•  00 

6 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7.84 

31.33 

24.44 

349.8 

.000 

10 

7.28 

31.35 

24.53 

341.2 

.035 

20 

7.12 

31.36 

24.56 

338.5 

.069 

30 

7.15 

31.36 

24.56 

339.0 

.103 
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STATION  58 


58-10  N   166-04  W 

WEATHER      C      BAR  30.12 

TEMPERATURE    DRY  49    WET  48 


24  JUL  1940 
WIND  WNW  2 

DEPTH 


2347  GCT 
SEA  SSW  1 
50 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.74 

31.27 

24.41 

.601 

0.33 

.00 

7 

5 

7.66 

31.29 

24.44 

•  598 

•  00 

5 

10 

7.34 

31.31 

24.49 

.607 

•  00 

5 

20 

5.24 

31.33 

24.77 

.613 

•  00 

10 

30 

4.53 

31.35 

24.86 

.619 

•  00 

10 

40 

4.47 

31.35 

24.86 

.623 

.00 

10 

45 

4.50 

31.35 

24.86 

.622 

.00 

10 

INTERPOLATED 

AND   COMPUTED   VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

10?  6 

A^ 

0 

7.74 

31.27 

24.41 

353.0 

.000 

10 

7.34 

31.31 

24.49 

344.9 

.035 

20 

5.24 

31.33 

24.77 

318.9 

.068 

30 

4,53 

31.35 

24.86 

310.3 

.099 

STATION  59 


57-58  N   166-44  W 

WEATHEP   BC  Z      BAR  30.16 

TEMPERATURE    DRY  52    WET  50 


25  JUL  1940 
WIND  NNW  1 

DEPTH 


0302  GCT 
SEA    W  1 
63 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.93 

3^.35 

24.30 

•  587 

0.28 

.00 

3 

5 

7.98 

3U31 

24.41 

.592 

0.22 

.00 

2 

10 

7.66 

31^33 

24.47 

.590 

0.25 

.00 

2 

20 

7.61 

31.36 

24.50 

.586 

0.48 

.00 

2 

30 

2.34 

31.36 

25.06 

.674 

0.76 

•  00 

4 

40 

2.27 

31.33 

25.04 

•  674 

0.75 

•  00 

3 

50 

2.30 

3U35 

25.05 

.672 

0.80 

•  00 

4 

55 

2.31 

3U35 

25.05 

.672 

0.78 

.00 

4 

INTERPOLATED 

AND   COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

1C^6 

AD 

0 

8.93 

31^35 

24.30 

363.5 

.000 

10 

7.66 

31.33 

24.47 

347.6 

.036 

20 

7.61 

31.36 

24.50 

344*8 

.071 

30 

2.34 

31.36 

25.06 

291.0 

.103 

50 

2.30 

31.35 

25.05 

291.5 

.161 
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STATION  60, 


57-50  N   167-10  W 

WEATHER      C      BAR  30.18 

TEMPERATURE    DRY  49    WET  48 


29  JUL  1940 
WIND  WNW  1 

DEPTH 


0550  GCT 
SEA    W  1 
68 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
5 
10 
20 
30 
40 
50 
64 


TEMP 
9.83 
7,83 
7.45 
7.29 
1.09 
1.00 
1.01 
1.00 


?AL 
31.44 
31.40 
31.38 
31.42 
31.44 
31.44 
31.46 
31.44 


SI6-T 
24.23 
24.90 
24.93 
24.59 
29.21 
29.21 
29.23 
29.21 


oxv 

.991 
.996 

.606 
.608 
.617 
.618 
.618 
.619 


PHOS 

NIT 

SIL 

0.34 

.00 

1 

0.33 

.00 

1 

0.35 

•  00 

1 

0.37 

.00 

2 

0.99 

.01 

18 

1.00 

.00 

23 

1.10 

.02 

14 

1.05 

.02 

12 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 
0 
10 
20 
30 
90 


TEMP 
9.83 
7.45 
7.29 
1.09 
1.01 


SAL 
31.44 
31.38 
31.42 
31.44 
31.46 


SIG-T 
24.23 
24.53 
24.59 
29.21 
29.23 


10^6 
370.3 
341.1 
336.2 
277.0 
275.0 


AD 
.000 
.036 
.070 
.101 
.196 


STATION  61 


97-40  N   167-44  W 

WEATHER    0  F      BAR  30.21 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  47 


29  JUL  1940 
WIND   SW  3 

DEPTH 


0910  GCT 
SEA    W  1 
70 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

0 

5 

10 

.20 

30 

40 

90 

69 


DEPTH 
0 
10 
20 
30 
50 


TEMP 
8.14 
7.91 
7.30 
7.09 
0.93 
0.91 
0.91 
0.91 


SAL 
31.46 
31.44 
31.44 
31.44 
31.46 
31.47 
31.91 
31.51 


SIG-T 
24.90 
24.9? 
24.60 
24.64 
29.23 
25.24 
25.27 
25.27 


OXY 
.606 

.600 
.619 
.603 
.613 
.604 
.604 
.604 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


TEMP 
8.14 
7.30 
7.09 
0-93 
0.91 


SAL 
31.46 
31.44 
31.44 
31.46 
31.91 


SIG-T 
24.90 
24.60 
24.64 
29.23 
29.27 


ic?  e 

344.2 

334.7 
331.6 
274.7 

270.7 


PHOS 
0.37 
0.39 
0.40 
0.38 
1.10 
1.19 
1.19 
1.20 


AD 
.000 
.034 
.067 
.097 
.192 


NIT 
.00 
.00 
.00 
.00 
•  03 
.02 
.01 
.01 


SIL 
3 
3 
2 
3 
9 
9 
11 
10 
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STATION 

62 

57-22  N 

167-27 

W 

25 

JUL  1940 

1222 

GCT 

WEATHER 

C 

PAR  30.23 

WIND   CALM 

SEA   CALM 

TEMPERATURE 

DRY  48 

WET  48 

DEPTH 

74 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.79 

31.51 

24.44 

.591 

0.05 

.00 

6 

5 

8.62 

31.49 

24.45 

.593 

0.12 

•  00 

5 

10 

7.68 

31.49 

24.59 

.605 

0.12 

,00 

2 

20 

7.26 

31.49 

24*65 

.583 

0.15 

,00 

4 

30 

1.36 

31.69 

25.39 

.578 

0.90 

•  10 

20 

40 

0.97 

31.69 

25,41 

.569 

0.95 

,10 

20 

50 

0.97 

31.69 

25,41 

.569 

1.00 

.10 

20 

60 

0.96 

31.73 

25,45 

.571 

1.02 

.11 

20 

70 

0.97 

31.67 

25,40 

.566 

1.05 

.12 

20 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

10^6 

AD 

0 

8.79 

31.51 

24,44 

349,6 

.000 

10 

7.68 

31.49 

24,59 

335,9 

.034 

20 

7.26 

31.49 

24.65 

330,6 

.067 

30 

1.36 

31.69 

25,39 

259,6 

.097 

50 

0.97 

31.69 

25,41 
STATION 

63 

257,3 

.149 

57-04  N 

167-12 

W 

25 

JUL  1940 

1528 

GCT 

WEATHER 

C  E  Z 

EAR  30.23 

WIND    S  1 

SEA    ' 

W  1 

TEMPERATURE 

DRY  47 

WET  47 

DEPTH 

75 

OBSERVED    VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8,73 

31.51 

24,45 

.575 

0.02 

,00 

2 

5 

8,49 

31.51 

24,49 

.579 

0,05 

.00 

3 

10 

8.16 

31.51 

24,54 

.580 

0.02 

,00 

2 

20 

7.60 

31.55 

24.65 

.571 

0.10 

.01 

3 

30 

0-96 

31.78 

25,49 

.555 

1.05 

.19 

24 

40 

0.91 

31.76 

25,47 

.554 

1.20 

,12 

22 

50 

0.92 

31.78 

25.49 

.554 

1.20 

.13 

22 

60 

0.91 

31.78 

25,49 

.554 

1.20 

•  14 

24 

70 

0.92 

31.78 

25,49 

.555 

1.20 

•  14 

22 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

10^6 

AD 

0 

8.73 

31.51 

24,45 

348,8 

.000 

10 

8.16 

31.51 

24,54 

340,9 

.034 

20 

7.60 

31.55 

24,65 

330,5 

.068 

30 

0.96 

31.78 

25.49 

250,4 

.097 

50 

0.92 

31.78 

25.49 

250,2 

.147 

230 


STATION  6* 


56-46  N   166-55  W 

WEATHER    C  Z      BAR  30.21 

TEMPERATURE    DRY  48    WET  47 


25  JUL  1940 
WIND  5SE  2 

DEPTH 


1855  GCT 
SEA    W  1 
85 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.71 

31.62 

24.54 

.579 

0.08 

.00 

2 

5 

8.65 

31.64 

24.57 

.581 

0.12 

.00 

2 

10 

8.28 

31.64 

24,6? 

.573 

0.08 

.00 

2 

20 

8.23 

31.67 

24.65 

.587 

0.10 

.00 

2 

30 

4.90 

31.74 

25.13 

.571 

0.57 

.00 

3 

40 

1.51 

31.74 

25.42 

.493 

1.60 

.03 

2 

50 

1.53 

32.07 

25.68 

.491 

1.90 

.03 

3 

60 

1.54 

32.01 

25.63 

.496 

2.05 

.04 

3 

70 

1.55 

32.03 

25.65 

.484 

2.05 

.02 

2 

80 

1.54 

32.05 

25.67 

.485 

2.05 

.01 

3 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.71 

31.62 

24.54 

340.3 

.000 

10 

8.28 

31.64 

24.62 

332.9 

.034 

20 

8.23 

31.67 

24.65 

330.1 

.067 

30 

4.90 

31.74 

25.13 

284.7 

.098 

50 

1.53 

32.07 

25.68 

231.7 

.150 

75 

1.54 

32.04 

25.66 

234.0 

.208 

231 


STATIOM  65 


36-28  N   166-42  W 

WEATHER      0      BAR  30.17 

TEMPERATURE    DRY  49    WET  48 


25  JUL  1940 
WIND  ESC  4 

DEPTH 


2157  GCT 

SEA   SE  1 
103 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.43 

31.80 

24.57 

•  567 

0.08 

.00 

2 

5 

9.38 

31.80 

24*58 

.566 

0.08 

.00 

2 

10 

9.38 

31.80 

24.58 

.563 

0.10 

.00 

2 

20 

9.20 

31.83 

24*63 

.570 

0.10 

.00 

9 

30 

9.13 

31.83 

24*64 

.567 

0.12 

•  00 

U 

40 

5.37 

31.85 

25*16 

.638 

0.60 

.03 

6 

50 

2.35 

32.00 

25*57 

.528 

1.25 

.08 

23 

65 

1.91 

32.14 

25*71 

.469 

1.60 

.06 

36 

75 

1.92 

32.14 

25*71 

•  465 

1.69 

.05 

36 

80 

1.92 

32.14 

25*71 

•  464 

1.73 

.05 

36 

97 

1.92 

32.14 

25*71 

.465 

1.60 

.04 

36 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

lO^A 

AD 

0 

9.43 

31.80 

24*57 

337*5 

.000 

10 

9.38 

31.80 

24*58 

336*9 

.034 

20 

9.20 

31.83 

24*63 

332*2 

•  067 

30 

9.13 

31.83 

24*64 

331*3 

.100 

50 

2.35 

32.00 

25*57 

242*6 

.157 

75 

1.92 

32.14 

25*71 

229*0 

.216 

232 


STATION 

66 

56-10  N 

166-26 

W 

26 

JUL  1940 

01 

45  GCT 

WEATHER 

D 

BAR  30.08 

WIND    E  5 

SEA 

SW  1 

TEMPERATURE 

DRY  48 

WET  48 

DEPTH 

116 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

0 

9.66 

31.91 

24.6? 

.574 

0.15 

5 

9-61 

31.91 

24.63 

.578 

0.15 

10 

9.61 

31.92 

24.64 

.583 

0.12 

20 

9.24 

31.92 

24. 6o 

.578 

0.18 

30 

9.05 

31.94 

24.74 

.567 

0.18 

40 

5.54 

32.16 

25.39 

.569 

1.05 

50 

5.00 

32.21 

25.49 

.547 

1.33 

70 

3,96 

32.36 

25.7? 

,454 

1.35 

90 

3.79 

32.38 

25.75 

.437 

1.75 

110 

3.79 

32.27 

25.66 

.524 

1.35 

SIL 
9 
9 

8 
o 

1^ 

24 
24 

4"^ 
4^ 
38 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlG-T 

10^6 

AD 

0 

9.66 

31.91 

24.62 

332.9 

.000 

10 

9.61 

31.92 

24.64 

331.5 

.033 

20 

9.24 

31.92 

24.69 

326.1 

.066 

30 

9.05 

31.94 

24.74 

321.9 

.098 

50 

5.00 

32.21 

25.49 

250.6 

.155 

75 

3.89 

32.36 

25.7? 

228.4 

.215 

100 

3.77 

32.34 

25.7? 

228.9 

.272 

233 


STATION  67 


55-52  N   166-09  W 

WEATHER    0  Z      BAR  30.02 

TEMPERATURE    DRY  49    WET  49 


26  JUL  1940 
WIND    E  5 

DEPTH 


0445  6CT 
SEA  ESE  1 
127 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.45 

31.92 

24*66 

.573 

0.36 

•  00 

10 

5 

9.42 

3 1 .  94 

24.68 

.578 

0.36 

.00 

6 

10 

9.41 

31.94 

24.68 

.574 

0.34 

.00 

5 

25 

9.05 

32.01 

24.79 

.570 

0.46 

.00 

8 

40 

6.09 

32.10 

25.28 

.567 

0.98 

•  26 

18 

55 

5.57 

32.25 

25.46 

.552 

1.36 

.30 

22 

70 

5.74 

32.47 

25.61 

.522 

1.39 

.19 

26 

85 

4.89 

32.63 

25.83 

.467 

2.00 

.11 

45 

100 

4.63 

32.66 

25.89 

.421 

2.00 

.10 

45 

123 

4.59 

32.88 

26.06 

.417 

2.10 

.13 

46 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

"^AL 

SI6-T 

10^6 

AD 

0 

9.45 

31.92 

24.66 

328.9 

.000 

10 

9.41 

31.94 

24.68 

327.0 

.033 

20 

9.24 

31.99 

24.75 

320.9 

.065 

30 

8.20 

32.03 

24.94 

303.0 

.096 

50 

5.70 

32.19 

25.39 

259.7 

.152 

75 

5.50 

32.52 

25.68 

233.0 

.214 

100 

4.63 

32.66 

25.89 

213.3 

.270 

234 


STATION  68 


55-34  N   165-53  W 

WEATHER    0  M      BAR  29.95 

TEMPERATURE    DRY  h9         WET  48 


26  JUL  1940 
WIND    E  4 

DEPTH 


0854  GCT 
SEA   SE  1 
123 


OBSERVED  VALUES 


PTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.61 

31.87 

24,60 

.574 

0.36 

•  00 

2 

10 

9.55 

31.87 

24.61 

.574 

0.40 

.00 

3 

20 

8,89 

31.89 

24.7? 

.561 

0.40 

.00 

3 

30 

8.44 

31.94 

24.83 

.557 

0.52 

.02 

10 

40 

6.83 

32.07 

25.16 

.553 

0.88 

.23 

15 

50 

5.79 

32.18 

25.38 

.545 

1.16 

.16 

19 

65 

5.65 

32.23 

25.43 

.546 

1.24 

.22 

20 

80 

5,33 

32.32 

25.54 

.518 

1*44 

.18 

22 

95 

4.71 

32.61 

25.84 

.422 

1.72 

.05 

41 

118 

4.69 

32.61 

25.84 

.417 

1.74 

.07 

40 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

10?6 

AD 

0 

9.61 

31.87 

24.60 

335.1 

.000 

10 

9.55 

31.87 

24.61 

334,3 

.033 

20 

8.89 

31.89 

24.73 

323.1 

.066 

30 

8.44 

31.94 

24.83 

313.1 

.098 

50 

5.79 

32.18 

25.38 

261.5 

.155 

75 

5.45 

32.29 

25.5" 

249.6 

.219 

100 

4.70 

32.61 

25.84 

217.8 

.277 

235 


STATION-  69 


55-15  N   165-40  W 

WEATHER      0      BAR  29.93 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  50 


26  JUL  1940 
WIND  SSW  4 

DEPTH 


% 


OBSERVED  VALUES 


1305  GCT 
SEA   SW  1 
120 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.48 

31.92 

24.66 

.582 

0.10 

.00 

3 

5 

9.38 

31.92 

24.67 

.584 

0.10 

•  00 

6 

10 

9.35 

31.92 

24.68 

.586 

0.15 

.00 

2 

15 

4.80 

32.70 

25.90 

.419 

1.60 

.21 

42 

20 

8.77 

32.00 

24,83 

.586 

0.30 

.04 

16 

30 

8.17 

32.09 

24.90 

.553 

0.70 

.15 

20 

40 

7.81 

32.10 

25.05 

.551 

0.78 

.19 

28 

50 

7.22 

32.16 

25.18 

.545 

0.80 

•  22 

23 

70 

6.16 

32.29 

25.42 

.542 

1.00 

.33 

26 

90 

5.19 

32.68 

25.84 

.440 

1.55 

•  22 

46 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

ic?e 

AD 

0 

9-48 

31.92 

24.66 

329,4 

.000 

10 

9.35 

31.92 

24,68 

327,6 

.033 

20 

8.77 

32.00 

24,83 

313,2 

.065 

30 

8.17 

32.09 

24.99 

298,1 

.096 

50 

7.22 

32.16 

25,18 

280,4 

.154 

75 

5.93 

32.39 

25,52 

247,6 

.220 

236 


STATION  70 


54-59  N   165-24  W 

WEATHER  0  E  Z      BAR  29.97 

TEMPERATURE    DRY  48    WET  48 


26  JUL  1940 
WIND   SW  4 

DEPTH 


1615  6CT 
SEA   SW  1 
122 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

0 

8.56 

32.25 

25.06 

.575 

5 

8.57 

32.25 

25.06 

.578 

10 

8.50 

32.27 

25»08 

.581 

20 

7.84 

32.36 

25.25 

.583 

30 

7.58 

32.36 

25.29 

.555 

40 

7.43 

32.38 

25.3? 

.54S! 

50 

7.21 

32.45 

25.41 

.525 

70 

6.31 

32.59 

25.6? 

.512 

90 

5.23 

32.84 

25.96 

.454 

115 

4.85 

32.99 

26.12 

.544 

PH05 
0.63 
0.65 
0.62 
0.75 
0.80 
0.90 
0.90 
1.18 
1.75 
1.80 


NIT 
.17 
.17 
.17 
.18 
.25 
.23 
.19 
.35 
.37 
.35 


SIL 
26 
26 
25 
26 
27 
26 
26 
2° 
36 
46 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.56 

32.25 

25.06 

291.3 

.000 

10 

8.50 

32.27 

25.08 

289.1 

.029 

20 

7.84 

32.36 

25,25 

273.3 

.057 

30 

7.58 

32.36 

25.29 

270.0 

.034 

50 

7.21 

32.45 

25.41 

258.7 

.137 

75 

6.01 

32.64 

25.71 

229.9 

.198 

100 

5.04 

32.92 

26.05 

198.1 

.252 

237 


STATION  71 


54-42  N   165-07  W 

WEATHER  0  M  0      BAR  30.02 

TEMPERATURE    DRY  49    WET  49 


26  JUL  1940 
WIND   SW  3 

DEPTH 


1940  6CT 
SEA   SW  1 

83 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIS-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.39 

31.73 

24.68 

.532 

0.72 

.11 

12 

10 

8.34 

31.76 

24.71 

.532 

0*76 

•  09 

9 

15 

8.28 

31.80 

24.75 

.528 

0.75 

.07 

11 

20 

8.19 

31.83 

24,78 

.528 

0.75 

.16 

13 

30 

8.03 

31.92 

24.88 

.530 

0.78 

•  18 

15 

40 

7.88 

31.98 

24.94 

.532 

0.80 

.17 

17 

50 

7.71 

32.00 

24.98 

.519 

0.90 

.14 

19 

60 

7.53 

32.12 

25.10 

.519 

0.94 

.14 

24 

70 

7,26 

32.25 

25.24 

.518 

1.06 

.16 

25 

79 

7.09 

32.29 

25.30 

.509 

1.14 

.12 

27 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIS-T 

10^6 

AD 

0 

8.39 

31.73 

24.68 

327*6 

.000 

10 

8.34 

31.76 

24.71 

324.8 

.033 

20 

8.19 

31.83 

24.78 

317.6 

.065 

30 

8.03 

31.92 

24.88 

308.9 

.096 

50 

7.71 

32.00 

24.98 

298.8 

.157 

75 

7.17 

32.27 

25.27 

271.9 

.228 

238 


STATION  72 


56-26  N   160-08  W 

WEATHER    C  Z      BAR  29.89 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  51 


01  AUG  1940 
WIND   SW  4 

DEPTH 


0551  GCT 
SEA  WSW  4 
19 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11.13 

30.37 

23*18 

.502 

0.60 

.00 

18 

5 

n.06 

30,37 

23.19 

.518 

0.60 

.00 

13 

10 

11.09 

30.37 

23.19 

.522 

0.60 

.00 

10 

15 

11.10 

30.39 

23.20 

.524 

0.60 

.00 

17 

INTERPOLATED 

AMD  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

10^  « 

AD 

0 

11.13 

30.37 

23.18 

470.4 

.000 

10 

11.09 

30.37 

23.19 

469.9 

.047 

STATION 

73 

56-34  N 

160-16 

W 

01  AUG  1940 

0750 

GCT 

WEATHER 

C 

BAR  29.88 

WIND   SW  2 

SEA 

WSW  1 

TEMPERATURE 

DRY  50    WET  49 

DEPTH 

41 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.00 

31.27 

24.07 

.574 

0.38 

.00 

? 

5 

9.96 

31.27 

24.07 

.575 

0.37 

.00 

^ 

10 

9.96 

31.29 

24.09 

.574 

0.38 

*.00 

1 

15 

9.85 

31.36 

24.16 

.578 

0.40 

.00 

2 

25 

9.84 

31.42 

24.21 

.574 

0.35 

•  00 

3 

35 

9.80 

31.44 

24.23 

.572 

0.36 

.00 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

«AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.00 

31.27 

24.07 

385.6 

.000 

10 

9.96 

31.29 

24.09 

383.6 

.038 

20 

9.85 

31.39 

24.18 

374.7 

.076 

30 

9.82 

31.43 

24.2? 

371.4 

.113 

239 


STATION  74 


56-43  N   160-24  W 

WEATHER      C      "AR  29.86 
TFMPER^TURE    DRY  52    WET  50 


01  AUG  1940 
WIND   CALM 

DEPTH 


0948  GCT 

SEA  WSW  1 
63 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
59 


TEMP 

11.15 

11.11 

11.07 

4.65 

4.60 

4.52 

4.50 


?AL 
31.64 
31.64 
31.64 
31.67 
31.86 
31.76 
31.76 


SIG-T 
24*16 
24.17 
24.17 
25*10 
25*26 
25*18 
25. 19 


OXY 
.554 
.556 
.536 

.507 
.500 
.504 

.502 


PHOS 
0.07 
0.08 
0.35 
0.90 
0.92 
0.92 
0.96 


NIT 

•  00 

•  00 

•  00 

•  19 

•  19 

•  16 

•  13 


5IL 

2 

2 

3 

14 

16 

14 

14 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 
0 
10 
20 
30 
50 


TEMP 

11.15 

11.11 

11.07 

4.65 

4.52 


•^AL 
31.64 
31.64 
31.64 
33.67 
31.76 


SIG-T 
24*16 
24.17 
24*17 
25*ln 
25.18 


10^6 
376*8 
376.3 
375.9 
287.4 
279.5 


AD 
.000 
.038 
.076 
.109 
.166 


-STATIO^'  75 


56-53  N   160-30  W 

WEATHER      C      BAR  29.82 

TEMPERATURE    DRY  52    WET  51 


01  AUG  1940 
WIND   CALM 

DEPTH 


1221  GCT 
SEA  WSW  2 
68 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11.24 

31.69 

24*18 

.560 

0.00 

.00 

2 

10 

10.98 

31.73 

24*26 

.572 

0.00 

.00 

2 

20 

9.39 

31.73 

24*52 

.555 

0*22 

•  00 

4 

25 

3.91 

31.83 

25*30 

.538 

1.00 

.13 

20 

30 

3.96 

31.82 

25*29 

.546 

0.95 

.12 

11 

40 

3.89 

31.82 

25*29 

.544 

0.95 

.10 

12 

io 

3.89 

31.85 

25*32 

.543 

0.93 

.10 

16 

64 

3.89 

31.85 

25.3? 

.548 

0.90 

•  10 

20 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

ID'S 

AD 

0 

11.24 

31.69 

24*18 

374*6 

.000 

10 

10.98 

31.73 

24*26 

367,5 

.037 

20 

9.39 

31.73 

24*52 

342*4 

.072 

30 

3.96 

31.82 

25.29 

269*5 

.103 

50 

3.89 

31.85 

25*32 

266.7 

.157 

240 


STATION  76 


57-01  N   160-40  W 

WEATHER      C      BAR  29.81 
TEMPERATURE    DRY  53    WET  52 


01  AUG  1940 
WIND   SE  2 

DEPTH 


1413  6CT 
SEA  WSW  2 
67 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
10 
20 
25 
30 
40 
50 
60 


TEMP 
10.65 
10.60 
4.32 
4.27 
4.29 
4.25 
4.28 
4.27 


^AL 
31.76 
31.76 
31.94 
31.94 
31.92 
31.92 
31.92 
31.96 


SI6-T 
24.34 
24.35 
25.35 
25.35 
25.33 
25.34 
25.34 
25.37 


OXY 
.596 
.599 
.586 

•  583 
.579 
.580 
.581 

•  580 


PHOS 
0^00 
©•00 
1^00 
0^98 
0^98 
UOO 
0^95 
0^95 


NIT 

•  00 
.00 
.09 
.09 
.09 
.09 
.08 

•  08 


SIL 

1 

1 
22 

24 

20 
20 
20 

20 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 
0 
10 
20 
30 
50 


TEMP 
10.65 
10.60 
4.32 
4.29 
4.28 


SAL 
31^76 

3U76 
3U94 
31.92 
31.92 


SIG-T 
24.34 
24.35 
25.35 
25.33 
25.34 


10^6 
359.6 
359.0 
263.8 
265.0 
265.1 


AD 

•  000 
.036 
.067 
.093 

•  146 


STATION  77 


57-10  N   160-48  W 

WEATHER    0  Z      BAR  29^78 

TEMPERATURE    DRY  53    WET  52 


01  AUG  1940 
WIND    5  2 

DEPTH 


1635  OCT 
SEA  WSW  2 
64 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.64 

3U71 

24.47 

•  622 

0.00 

•  00 

2 

10 

9.29 

3U73 

24.54 

•  625 

0^00 

.00 

2 

15 

4.27 

31.92 

25.34 

•  583 

0.95 

.07 

20 

20 

4.04 

31»92 

25.36 

•  590 

©•90 

•  10 

20 

30 

4.08 

31.92 

25.36 

•  587 

0.90 

.10 

20 

40 

4.03 

3U94 

25.38 

•  577 

0.89 

.08 

20 

50 

4.03 

3U96 

25.39 

•  585 

0.90 

.08 

20 

INTERPOLATED 

AND   COMPUTED   VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

l(f6 

AD 

0 

9.64 

3U71 

24.47 

347.4 

•  000 

10 

9.29 

3U73 

24.54 

340.8 

•  034 

20 

4.04 

3U92 

25.36 

262.6 

•  064 

30 

4.08 

31^92 

25.36 

263.1 

•  090 

50 

4.03 

3U96 

25.39 

259.7 

•  142 

241 


STATION  78 


57-19  N   160-55  W 

WEATHER    0  Z      BAR  29.77 

TEMPERATURE    DRV  52    WET  50 


01  AUG  1940 
WIND   SE  3 

DEPTH 


1838  GCT 
SEA  WSW  2 
68 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.93 

31.73 

24.44 

.618 

0.10 

.00 

6 

10 

9.57 

31.73 

24.49 

.600 

0.14 

*00 

4 

15 

4.39 

31.91 

25.32 

.557 

0.92 

•  04 

22 

20 

4.31 

32.94 

26.14 

.557 

0.90 

•  08 

28 

30 

4.36 

32.94 

26*14 

.555 

0.96 

.07 

23 

40 

4.30 

32.92 

26,13 

.557 

0.95 

•  07 

23 

50 

4.32 

32.94 

26.14 

.558 

0.95 

•  06 

24 

60 

4,30 

31.91 

25.33 

.575 

0.85 

•  06 

23 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

10' 6 

AD 

0 

9.93 

31.73 

24.44 

350.4 

.000 

10 

9.57 

31.73 

24.49 

345.0 

.035 

20 

4.31 

32.94 

26.14 

188.4 

.062 

30 

4.36 

32.94 

26*14 

189.0 

.081 

50 

4.32 

32.94 

26*14 
STATION 

79 

188.7 

.119 

57-28  N 

161-04 

W 

01 

AUG  1^40 

2030  GCT 

WEATHER 

0  2 

BAR  29 

.76 

WIND   SE  2 

SEA  WSW  2 

TEMPERATURE    DRY  52    WET  50 

DEPTH 

61 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.84 

31.87 

24.39 

.543 

0.04 

•  00 

3 

10 

10.31 

31.85 

24*47 

.596 

0.05 

.00 

3 

15 

10.05 

31.85 

24*51 

.576 

0.16 

•  00 

4 

20 

5.75 

31.91 

25*17 

.540 

0.53 

.06 

14 

30 

4.87 

31.91 

25*27 

.553 

0.86 

.07 

16 

40 

4.77 

31.92 

25*28 

.549 

0.84 

.08 

21 

57 

4.76 

31.94 

25.30 

.551 

0.84 

.07 

23 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10?  d 

AD 

0 

10.84 

31.87 

24.39 

354*6 

.000 

10 

10.31 

31.85 

24*47 

347*7 

.035 

20 

5.75 

31.91 

25*17 

281*0 

•  066 

30 

4.87 

31.91 

25*27 

271.6 

.094 

50 

4.76 

31.93 

25*29 

269*1 

.148 

242 


STATION 

80 

57-37  N 

161-11 

W 

01 

AUG  1940 

2308 

GCT 

WEATHER 

0  2 

PAR  29.75 

WIND  ESE  3 

SEA 

WSW  2 

TEMPERATURE 

DRY  53 

WET  51 

DEPTH 

58 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.28 

31.91 

24.52 

.686 

0.05 

•  00 

5 

10 

10.09 

31.85 

24*50 

.605 

0.00 

•  00 

4 

15 

10.03 

31.85 

24,51 

.586 

0.00 

•  00 

4 

20 

6.72 

31.91 

25.05 

.512 

0.40 

*03 

10 

30 

5.36 

31.94 

25.25 

•  510 

0.58 

•  05 

11 

40 

5.30 

31.96 

25*26 

.508 

0.65 

•  05 

12 

54 

5.30 

31.96 

25*26 

.508 

0.68 

•  06 

12 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

5AL 

SIO-T 

10^4 

AD 

0 

10.28 

31.91 

24*52 

342*6 

.000 

10 

10.09 

31.85 

24*50 

344*2 

.034 

20 

6.72 

31.91 

25*05 

292*4 

.066 

30 

5.36 

31.96 

25*25 

273*0 

.094 

50 

5.30 

31.96 

25*26 

STATION 

81 

272*5 

.149 

57-46  N 

161-20 

W 

02 

AUG  1940 

0050 

GCT 

WEATHER 

C 

BAR  29.73 

WIND  ESE  3 

SEA 

WSW  1 

TEMPERATURE 

DRY  53 

WET  51 

DEPTH 

51 

OBSERVED   VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.21 

31.89 

24*51 

•  610 

0.05 

.00 

2 

10 

8.88 

31.87 

24*71 

.591 

0.10 

•  00 

2 

15 

6,19 

31.91 

25*11 

.544 

0.50 

•  02 

5 

20 

6.17 

31.92 

25*12 

.542 

0.52 

•  02 

6 

30 

6,19 

31.92 

25*12 

.535 

0.70 

•  02 

6 

40 

6.13 

31.94 

25*15 

.536 

0.60 

•  01 

10 

45 

6.17 

31.94 

25*14 

.527 

0.63 

•  02 

12 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.21 

31.89 

24*51 

342.9 

.000 

10 

8.88 

31.87 

24.71 

324*3 

.033 

20 

6.17 

31.92 

25^12 

285*0 

.063 

30 

6.19 

31.92 

25*12 

285*4 

.092 

243 


STATION  82 


57-56  N   161-28  W 

WEATHER    0  Z      BAR  29.72 

TEMPERATURE    DRY  53    WET  51 


02  AUG  1940 
WIND  ESE  2 

DEPTH 


0304  GCT 

SEA  WSW  2 
41 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SI6-T 

OXY 

0 

11.08 

31.58 

24.12 

•  623 

10 

8.95 

31.87 

24.70 

.588 

15 

6.75 

31.92 

25.05 

.517 

20 

6.61 

31.92 

25.07 

.512 

30 

6.52 

31.92 

25.08 

.510 

35 

6.38 

31.92 

25,10 

.493 

PHOS 
0.32 
0.25 
0.33 
0.48 
0.50 
0.50 


NIT 
•  00 
.00 
.01 
.01 
.02 
.01 


SIL 
6 
2 
3 
6 
6 
7 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

'^AL 

SIG-T 

105« 

AD 

0 

11.08 

31.58 

24.12 

380.1 

.000 

10 

8.95 

31.87 

24.70 

325.3 

.035 

20 

6.61 

31.92 

25.07 

290.3 

.066 

30 

6.52 

31.92 

25.08 

289.3 

•  095 

STATION  83 


53-05  N   161-35  W 

WEATHER      0      BAR  29.70 

TEMPERATURE    DRY  53    WET  52 


02  AUG  1940 
WIND    E  3 

DEPTH 


0455  GCT 
SEA  WSW  2 
43 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11.97 

30.30 

22.98 

.555 

0.34 

.00 

5 

5 

11.68 

30.37 

23.08 

.558 

0.32 

•  00 

5 

10 

7.83 

31.74 

24.76 

.531 

0.30 

.00 

6 

15 

7.61 

31.78 

24.8? 

.526 

0.33 

•  01 

8 

20 

7.60 

31.78 

24.8? 

.526 

0.33 

.00 

9 

30 

7,49 

31.82 

24.87 

.523 

0.36 

.00 

8 

39 

7-49 

3^.83 

24.88 

.523 

0.35 

.00 

9 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10' a 

AD 

0 

11.97 

30.30 

22.98 

489.8 

.000 

10 

7.83 

31.74 

24^76 

319.3 

.040 

20 

7-60 

3^.78 

24.8? 

313.4 

.072 

30 

7.49 

3^82 

24,87 

309.0 

.103 

244 


STATIO^!  84 


58-1*  N   161-43  W 

WEATHER      0      BAR  29.77 

TEMPERATURE    DRY  52    WET  50 


02  AUG  1940 
WIND   SE  3 

DEPTH 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SI6-T 

OXY 

0 

11.73 

30.07 

22*84 

.552 

5 

n.69 

3r>.08 

22*86 

•  960 

10 

8.96 

30.95 

23*98 

.547 

20 

8.13 

31.44 

24*49 

.526 

3^ 

8.12 

31.47 

24*51 

*928 

0646  GCT 

SEA  WSW  2 
40 


PMOS 
0.28 
0.34 
0*34 

0.33 
0.32 


NIT 

•  00 
*00 
*00 

•  01 

•  02 


SIL 
4 
5 

7 
7 
9 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

'^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

11 .  73 

30^07 

22.84 

502.7 

.000 

10 

8.96 

30.95 

23*98 

393*9 

.045 

20 

8.13 

31.44 

24*49 

345*8 

.082 

30 

8.12 

31.46 

24*50 

344*3 

•  117 

STATION  85 


59-23  N   161-52  W 

WEATHER      0      BAR  29.68 

TEMPERATURE    DRY  53    WET  51 


02  AUG  1940 
WIND  ENE  3 

DEPTH 


0850  GCT 
SEA   SW  1 
43 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11.92 

30.12 

22.84 

.548 

0.32 

•  00 

4 

5 

11.67 

3". 16 

22^92 

.551 

0.30 

•  00 

4 

10 

8.24 

31.20 

24^28 

.528 

0.34 

.00 

4 

20 

8.16 

31.27 

24*35 

.529 

0.35 

•  00 

4 

30 

7.92 

31.36 

24.45 

.527 

0.35 

•  01 

4 

39 

7.90 

31.44 

24,52 

.527 

0.35 

•  01 

4 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

l(fi 

AD 

0 

11.92 

30.12 

22.84 

502*2 

.000 

10 

8.24 

31.20 

24*28 

365*1 

.043 

20 

8.16 

31.27 

24*35 

398*9 

.079 

30 

7.92 

31.36 

24*45 

349*1 

.114 

245 


STATION 

86 

58-31  N 

162-00 

W 

02 

AUG  1940 

1050 

6CT 

WEATHER 

0 

BAR  : 

?9.68 

WIND  ESE  3 

SEA 

SW  1 

TEMPERATURE 

DRY  54 

WET  52 

DEPTH 

39 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11-34 

30.39 

23.16 

.543 

0.42 

.00 

4 

5 

11,28 

30,37 

23.15 

.533 

0.38 

•  00 

2 

10 

11.14 

30.44 

23.23 

.536 

0.36 

•  00 

2 

20 

?0,53 

30.55 

23»42 

•  520 

0.40 

•  00 

3 

35 

8.70 

31.04 

24.09 

.505 

0.39 

.00 

4 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

105« 

AD 

0 

11.34 

30.39 

23»16 

4T2.4 

.000 

10 

11.14 

30.44 

23.23 

4*5.6 

.047 

20 

10.53 

30.55 

23.42 

447.7 

.093 

30 

9.32 

30.78 

23.79 

412.1 

.136 

STATION  87 


58-27  N   161-35  W 

WEATHER    C  Z      BAR  29.64 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  «2 


02  AUG  1940 
WIND  ENE  4 

DEPTH 


1548  6CT 
SEA   SW  2 
27 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

CAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9,97 

30.55 

23.51 

.591 

0^30 

•  03 

11 

10 

9.95 

30.55 

23.5? 

.529 

0.30 

•  02 

10 

15 

9.95 

30.55 

23.52 

•  530 

0.30 

•  02 

6 

20 

9.97 

30.59 

23.54 

.528 

0.40 

•  03 

11 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

lO^A 

AD 

0 

9.97 

3C.55 

23»5l 

4)8.5 

.000 

10 

9.95 

30.55 

23.52 

438.4 

.044 

20 

9,97 

30.59 

23.54 

435.9 

.088 

246 


STATION  88 


58-17  N   151-27  W 

WEATHER    C  Z      RAR  29.64 

TEMPERATURE    DRY  55    WET  53 


02  AUG  1940 
WIND    E  6 

DEPTH 


1736  GCT 
SEA    E  3 
36 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

<^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11.02 

30.21 

23.07 

.557 

0.20 

.00 

4 

10 

10.95 

30,59 

23t38 

.554 

0.20 

.00 

4 

15 

8.95 

3^.59 

23.70 

.557 

0.20 

.01 

7 

20 

8-92 

3".61 

23.72 

.524 

0.30 

.01 

7 

30 

8.95 

3^.61 

23.7? 

•  528 

0.30 

.02 

5 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

10^6 

AD 

0 

11.02 

30,21 

23.07 

4t0»4 

•  000 

10 

10.95 

30.59 

23.38 

451.3 

.047 

20 

8.92 

30.61 

23.72 

418.7 

•  091 

30 

8.95 

30,61 

23.7? 

419.3 

.133 

STATION  89 


58-09  N   161-20  W 

WEATHER      C      BAR  29.62 

TEMPERATURE    DRY  55    WET  53 


02  AUG  1940 
WIND    E  4 

DEPTH 


DEPTH 

0 
10 
15 
20 
30 
40 


TEMP 
11.79 
11.73 
9.79 
8.23 
8.17 
8.12 


OBSERVED  VALUES 


?AL 
3n.25 
30.25 
31.26 
31.62 
31.64 
31.65 


SIG-T 
22.97 
22.98 

24.09 
24.61 
24.64 
24.65 


OXY 
.555 

.546 
.550 
.518 
.923 

.917 


1915  GCT 
SEA    E  4 
45 


PHOS 

NIT 

SIL 

0.73 

.00 

10 

0.73 

.00 

2 

0.44 

.00 

2 

0.73 

•  00 

20 

0*56 

.00 

3 

0.60 

.00 

6 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

1C?« 

AD 

0 

11.79 

30.25 

22.97 

490.4 

.000 

10 

11.73 

30.25 

22.98 

489.5 

.049 

20 

8.23 

31.62 

24.61 

333.8 

.090 

30 

8.17 

31.64 

24.64 

331.6 

•  123 

247 


i 

STATION 

90 

58-00  N 

161-11 

W 

02  AUG  1940 

2124 

GCT 

WEATHER 

BC 

BAR  29, 

.63 

WIND    E  6 

SEA 

E  4 

TEMPERATURE 

DRY  56    WET  54 

DEPTH 

47 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.64 

31.42 

24*08 

•  589 

0.24 

.00 

0 

10 

9.60 

31.58 

24«37 

.567 

0.32 

.00 

2 

15 

7.41 

31.91 

24,96 

.523 

0*48 

.00 

2 

20 

7,40 

31.91 

24.96 

.524 

0.46 

.00 

3 

30 

7.38 

31.91 

24.96 

•  523 

0.44 

.00 

3 

42 

7,31 

31.91 

24«97 

.521 

0.43 

•  00 

3 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S16-T 

lof** 

AD 

0 

1 0 .  64 

31.42 

24.08 

384.6 

.000 

10 

9.60 

31.58 

24.37 

356.6 

.037 

20 

7.40 

31.91 

24.96 

301.0 

.070 

30 

7.38 

31.91 

24.96 

300.9 

.100 

STATION  91 


57-50  N   161-04  W 

WEATHER      C      BAR  29.60 

TEMPERATURE    DRY  56    WET  54 


02  AUG  1940 
WIND    E  6 

DEPTH 


2347  GCT 
SEA    E  6 
46 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.99 

31.85 

24.52 

.613 

0.05 

.00 

4 

10 

9.93 

31.85 

24.53 

.612 

0.05 

•  00 

5 

15 

8.68 

31.87 

24.74 

.578 

0.08 

.00 

4 

20 

6.75 

31.92 

25.05 

.523 

0.37 

.00 

9 

30 

6.72 

31.92 

25.06 

.523 

0.33 

.00 

12 

42 

6.67 

31.92 

25.06 

.520 

0.37 

.00 

5 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

'^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9,99 

31.85 

24.52 

342.4 

.000 

10 

9.93 

31.85 

24.53 

341.7 

.034 

20 

6.75 

31.92 

25.05 

292.0 

.066 

30 

6.72 

31.92 

25.06 

291.8 

.095 

248 


STATION 

92 

57-42  H 

160-55 

W 

03  AUG  1940 

0198 

OCT 

WEATHER 

0  0 

BAR  ; 

?9.56 

WIND    E  6 

SEA 

E  6 

TEMPERATURE 

DRY  56 

WET  55 

DEPTH 

93 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

«^AL 

sie-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.53 

31.87 

24.44 

.611 

0.00 

.00 

4 

10 

1  0 .  49 

31.92 

24.49 

.616 

0.00 

.00 

^ 

15 

10.49 

31.89 

24.47 

.507 

0.00 

.00 

4 

20 

10.54 

31.87 

24.44 

.932 

0.00 

•  00 

5 

30 

6.08 

31.91 

25.13 

.913 

0.49 

.00 

10 

40 

5.61 

31.94 

25.21 

.615 

0.68 

•  04 

12 

48 

5.61 

31.94 

25.21 

.507 

0.63 

.04 

12 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

«AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.53 

31.87 

24.44 

349.6 

.000 

10 

10.49 

31.92 

24.49 

345.4 

.039 

20 

10.54 

31.87 

24.44 

350.1 

.070 

30 

6.08 

31.91 

25.13 

2t4.8 

.102 

STATION 

99 

97-33  N 

160-46  W 

03  AUG  1940 

0414 

OCT 

WEATHER 

0  P 

BAR  29.91 

WIND    E  7 

SEA 

E  7 

TEMPERATURE    DRY  92 

WET  52 

DEPTH 

99 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

0 

10.43 

31.89 

24.45 

.617 

10 

10.42 

31.83 

24.43 

.616 

19 

10.13 

31.83 

24.48 

•  609 

20 

5.65 

31.89 

25.13 

•  927 

30 

5.42 

31.87 

29.17 

.926 

40 

5.21 

31.92 

29.24 

•  918 

50 

5.21 

31.92 

25.24 

.917- 

INTERPOLATED  AND  COMMUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

l(f6 

AD 

0 

10.43 

31.89 

24.45 

349.4 

.000 

10 

10.42 

31.83 

24.43 

390.9 

•  039 

20 

5.69 

31.89 

25.13 

284.) 

•  067 

30 

5.42 

31.87 

25.17 

280.4 

•  099 

50 

5.21 

3^.92 

25.24 

274.6 

.150 

SIL 


249 


STATION  94 


57-23  N   160-43  W 

WEATHER     BC      BAR  29.44 

TEMPERATURE    DRY  52    WET  51 


03  AUG  1940 
WIND  ENE  2 

DEPTH 


0732  GCT 
SEA  ENE  4 
66 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXV 

0 

9-06 

31.62 

24.49 

.984 

10 

8.92 

31.64 

24*93 

•  986 

15 

8.81 

31.65 

24*95 

•  986 

20 

6^35 

31.82 

25*02 

.968 

30 

4.77 

31.94 

29*30 

.991 

40 

4.72 

31.94 

25*31 

•  990 

50 

4.73 

31.92 

25.29 

•  953 

60 

4.70 

31.94 

25*31 

.546 

PHOS 

NIT 

SIL 

0.05 

•  00 

2 

0.10 

•  00 

1 

0.08 

•  00 

2 

0.50 

*00 

12 

0*65 

*00 

19 

0.70 

*00 

17 

0.70 

*00 

18 

0.75 

•  00 

18 

INTERPOLATED  AMD  COMPUTED  VALUES 


EPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

10^6 

AD 

0 

9.06 

31.62 

24*49 

345*4 

.000 

10 

8-92 

31.64 

24*93 

342*0 

.034 

20 

6.35 

31.82 

25*02 

294*7 

.066 

30 

4.77 

31.94 

25*30 

2*8*3 

•  094 

50 

4.73 

31.92 

25*29 

269*5 

.148 

STATION  99 


57-12  N   160-33  W 

WEATHER     BC      BAR  29.48 

TEMPERATURE    DRY  52    WET  51 


03  AUG  1940 
WIND  ENE  2 

DEPTH 


2300  GCT 
SEA  ENE  3 
66 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIC-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.32 

31.76 

24*39 

.977 

0.00 

.02 

2 

10 

9.90 

31.78 

24*46 

•  976 

0.05 

•  00 

2 

15 

9»85 

31.78 

24^49 

.970 

0.05 

.00 

3 

20 

5,49 

31.91 

25.20 

.567 

0.78 

•  07 

20 

29 

4.45 

31.96 

25*35 

.962 

0.65 

•  07 

20 

30 

4-39 

31.96 

25*36 

.959 

0.80 

•  06 

17 

45 

4.39 

31.94 

25*34 

.559 

0.78 

•  06 

23 

60 

4,34 

31.94 

25,35 

.998 

0.80 

*08 

24 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

10^4 

AD 

0 

10.32 

31.76 

24*39 

394*3 

.000 

10 

9  c  90 

31.78 

24*46 

346*4 

•  039 

20 

5.49 

31.91 

25*20 

278*1 

.066 

30 

4.39 

31.96 

2>*36 

263*0 

.093 

50 

4.37 

31.94 

25*34 

244*9 

.144 

250 


STATION  96 


57-03  N   160-25  W 

WEATHER      C      BAR  29.46 

TEMPERATURE    DRY  53    V^T  51 


04  AUG  1940 
WIND  ENE  2 

DEPTH 


0018  GCT 
SEA  ENE  3 
66 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

•^AL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11-09 

31.76 

24.26 

•  561 

0.00 

.00 

2 

10 

10.62 

31.76 

24.34 

•  56) 

0.00 

.00 

2 

15 

10  29 

31.76 

24.40 

.564 

0.03 

•  00 

3 

20 

4.51 

31.89 

25.29 

•  571 

0.80 

•  09 

23 

30 

4  34 

3 1 .  94 

25.35 

.570 

0.82 

•  09 

25 

40 

4  29 

31.92 

25.33 

•  569 

0^90 

.09 

25 

50 

4.30 

31.92 

25.33 

•  568 

0^85 

.09 

26 

60 

4.  29 

31.91 

25.33 

•  570 

0*80 

.09 

25 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

'^AL 

SI6-T 

ICP* 

AD 

0 

11.09 

31.76 

24.26 

366.9 

.000 

10 

10.62 

31.76 

24.34 

359.3 

.036 

20 

4.51 

31.89 

25.29 

269.4 

.067 

30 

4.34 

31.94 

25.35 

264.0 

.094 

50 

4.30 

31.92 

25.33 

STATION 

265.3 

97 

.147 

56-54  N 

160-17 

W 

04  AUG  1940 

0226  GCT 

WEATHER 

C 

BAR  29 

.47 

WIND  ENE  3 

SEA 

ENE  1 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  52 

DEPTH 

68 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11.20 

31.64 

24.15 

•  539 

0.00 

•  00 

1 

10 

11.08 

31.67 

24.19 

•  540 

0.00 

•  00 

1 

15 

10.83 

31.67 

24.24 

.537 

0^00 

•  00 

1 

20 

4.44 

31.83 

25.25 

•  540 

0.63 

.11 

16 

30 

31.85 

25.28 

•  538 

0^70 

•  11 

10 

•40 

4.15 

31.85 

25.29 

•  546 

0^70 

•  09 

1] 

50 

4.17 

31.85 

25.29 

•  546 

0^70 

•  09 

12 

60 

4.15 

32.00 

25.41 

•  548 

0^70 

•  10 

12 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI«-T 

10^6 

AD 

0 

11.20 

31.64 

24.15 

377.6 

.000 

10 

11.08 

31.67 

24.19 

373.6 

.038 

20 

4.44 

31.83 

25.25 

273.2 

.070 

30 

4»23 

31.85 

25.28 

269.7 

.097 

50 

4.17 

31.85 

25.29 

269.3 

.151 

251 


STATION  98 


56-47  N   160-04  W 

WEATHER      C      RAR  29.48 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  52 


04  AUG  1940 
WIND    E  2 

DEPTH 


0433  GCT 

SEA  ENE  1 
61 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

<^AL 

SIG-T 

OXY 

PH05 

NIT 

SIL 

0 

11.54 

31.36 

23.87 

.552 

0.34 

•  00 

0 

10 

11.02 

31.51 

24.08 

.555 

0.34 

.00 

0 

15 

10.95 

3^.51 

24.09 

.555 

0.24 

•  00 

2 

20 

10.89 

31.55 

24.13 

.549 

0.32 

.00 

3 

30 

4.94 

31.78 

25.16 

.529 

0.92 

.07 

10 

40 

4.54 

31.82 

25.23 

.536 

.08 

11 

55 

4.47 

31.82 

25.24 

.537 

0.86 

.08 

12 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DFPTH 

TEMP 

CAL 

SIG-T 

l&   6 

AD 

0 

11 .  54 

31.36 

23.87 

404.1 

.000 

10 

11.02 

31.51 

24.08 

384.4 

.039 

20 

10.89 

31.55 

24.13 

379.5 

.077 

30 

4.94 

31.78 

25.16 

282.1 

.110 

50 

4,48 

31.82 

25.24 

274.6 

.166 

STATION  99 


56-38  N   159-56  W 

WEATHEP      C      BAR  29.51 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  52 


04  AUG  1940 
WIND    E  2 

DEPTH 


0635  GCT 

SEA  ENE  1 
47 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.90 

31.06 

23.75 

.562 

0.46 

.00 

2 

10 

10.18 

31.27 

24.04 

.561 

0*44 

.00 

2 

15 

!0.09 

31.27 

24.05 

.566 

0.44 

.00 

2 

20 

^0.08 

3^.29 

24.07 

.555 

0.50 

.00 

3 

25 

9.47 

31.44 

24*28 

.535 

0.56 

.00 

2 

30 

8^59 

3^.53 

24.49 

.513 

0.82 

.02 

4 

42 

3^.53 

24«55 

.512 

0.86 

.02 

7 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10'6 

AD 

0 

10.90 

31.06 

23.75 

415.5 

.000 

10 

■'0.18 

31.27 

24.0^ 

388.6 

.040 

20 

10.08 

31.29 

24.07 

385.7 

.079 

30 

8-59 

31.53 

24.49 

345.7 

.116 

252 


STATION 

100 

56-42  N 

159-27 

W 

04  AUG  1940 

1019 

GCT 

WEATHER 

BC 

BAR  29 

.53 

WIND    E  2 

SEA 

ENE  1 

TEMPERATURE    DRY  52    WET  51 

DEPTH 

39 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.94 

31.18 

23,84 

.563 

0.36 

.00 

1 

10 

10,49 

31.20 

23.93 

.561 

0.33 

.00 

1 

20 

8.74 

31.53 

24.47 

.514 

0.54 

.02 

3 

27 

8.75 

31.53 

24.47 

.512 

0".54 

•  02 

3 

35 

8.76 

31.55 

24.48 

.512 

0.48 

.02 

4 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

«AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.94 

31.18 

23.84 

407.3 

.000 

10 

10.49 

31.20 

23.93 

398.7 

.040 

20 

8.74 

31.53 

24.47 

347.7 

.077 

30 

8.75 

31.54 

24.47 

347.3 

.112 

STATION  101 


56-53  N   159-36  W 

WEATHER      C      BAR  29.56 

TEMPERATURE    DRY  51    WET  51 


04  AUG  1940 
WIND  ENE  1 

DEPTH 


1107  GCT 
SEA      0 
57 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

•^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11.04 

31.47 

24.05 

.559 

0.18 

.00 

1 

10 

10.69 

31.67 

24.26 

.558 

0.18 

.00 

0 

15 

9.80 

31.65 

24. 4C 

.547 

0.23 

.00 

2 

20 

6.80 

31.67 

24.85 

.505 

0.58 

.03 

9 

35 

6,73 

31.67 

24.86 

.501 

0.58 

.01 

9 

53 

6.66 

31.67 

24.87 

.502 

0.62 

.01 

10 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

11.04 

31.47 

24.05 

387.5 

.000 

10 

IC.69 

31.67 

24.26 

367.1 

.038 

20 

6.80 

31.67 

24.85 

311.3 

.072 

30 

6.75 

31.67 

24.86 

310.8 

.103 

50 

6.67 

31.67 

24.87 

310.1 

.165 

253 


STATION 

102 

57-03  N 

159-45 

w 

04  AUG  1940 

1300 

GCT 

WEATHER 

BC  Z 

BAR  29.58 

WIND  ENE  1 

SEA    1 

E  1 

TEMPERATURE    DRY  52 

WET  51 

DEPTH 

62 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.69 

31.71 

24,29 

.554 

0.00 

•  00 

1 

10 

10.40 

31.69 

24.33 

.552 

0.12 

•  00 

2 

15 

10.02 

31.69 

24#39 

.560 

0.12 

•  00 

1 

20 

6.69 

31.74 

24#92 

.549 

0.43 

•  04 

10 

30 

5-38 

31.80 

25.1? 

.562 

0.60 

•  05 

13 

^0 

5.29 

31.80 

25.13 

.560 

0.68 

•  05 

12 

55 

5.30 

31.80 

25.13 

.559 

0.70 

.07 

12 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.69 

31,71 

24.29 

364.0 

•  000 

10 

10.40 

31.69 

24.33 

361.0 

.036 

20 

6.69 

31.74 

24.92 

304.7 

.069 

30 

5.38 

31.80 

25.12 

285.2 

.098 

50 

5,28 

31.80 

25.13 

STATION 

284.3 

103 

.155 

57-14  N 

159-55 

W 

04  AUG  1940 

1501 

GCT 

WEATHER 

BC 

BAR  29.61 

WIND   CALM 

SEA 

E  1 

TEMPERA! 

rURE    01 

RY  52 

WET  51 

DEPTH 

61 

OBSERVED   VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.10 

31.67 

24.36 

.572 

0.10 

•  00 

0 

10 

9.37 

31.65 

24.46 

.583 

0.15 

.00 

0 

15 

7.75 

31.65 

24.70 

.564 

0*40 

.01 

1 

20 

6.29 

31.73 

24.96 

.551 

0.65 

.05 

10 

30 

5.91 

31.76 

25.03 

.547 

0.70 

•  08 

12 

40 

5.87 

31.74 

25.02 

•  548 

0.65 

•  05 

12 

55 

5.88 

31.74 

25.02 

.543 

0.75 

•  06 

10 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AO 

0 

1.0,10 

31.67 

24.36 

357.5 

.000 

10 

9.37 

31.65 

24.46 

347.9 

.035 

20 

6.29 

31.73 

24.96 

300.7 

.067 

30 

5-91 

31.76 

25.03 

294.1 

.097 

50 

5-87 

31.74 

25.02 

295.3 

.156 

254 


STATION  104 


57-24  N   160-04  W 

WEATHER      C      BAR  29.65 

TEMPERATURE    DRY  53    WET  52 


04  AUG  1940 
WIND    W  1 

DEPTH 


1657  GCT 

^EA    E  1 


60 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.80 

31.53 

24.30 

.581 

0.18 

.00 

1 

10 

9.38 

33.51 

24.35 

.599 

0.18 

.00 

1 

15 

9.36 

31.51 

24*36 

.603 

0.15 

.00 

1 

20 

9.38 

3?. 51 

24.35 

.598 

0.15 

.00 

4 

30 

7.15 

31.65 

24.79 

.551 

0.43 

.03 

10 

40 

7.03 

31.73 

24.87 

.509 

0.60 

.00 

11 

55 

5.97 

31.74 

25.01 

.537 

0.65 

.06 

12 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

«^AL 

SIG-T 

lO^A 

AD 

0 

9.80 

31.53 

24.30 

363.2 

.000 

10 

9.38 

31.51 

24.35 

358.5 

.036 

20 

9.38 

3^.51 

24.35 

358.6 

.072 

30 

7,15 

31.65 

24,79 

317.3 

.106 

50 

6-44 

33.75 

24.96 

STATION 

301.3 
105 

.168 

57-35  N 

160-13 

W 

04  AUG  1940 

1850 

GCT 

WEATHER 

C 

BAR  29 

.67 

WIND   SW  1 

SEA 

E  1 

TEMPERA- 

rURE 

DRY  52    WET  51 

DEPTH 

57 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

1.0,03 

31.49 

24.23 

.597 

0.15 

.00 

1 

10 

9.29 

3!. 49 

24.35 

.594 

0.15 

.00 

1 

20 

7.08 

31.67 

24.81 

.535 

0.30 

.02 

8 

25 

7,11 

31.67 

24.81 

.533 

0.55 

.01 

8 

30 

7.11 

31.67 

24.81 

.533 

0.55 

.02 

8 

40 

7.05 

31.69 

24.83 

.529 

0.58 

.02 

8 

52 

7-05 

31.69 

24.83 

.616 

0.60 

.02 

9 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SI6-T 

lO^A 

AD 

0 

10.03 

33.49 

24.23 

369.7 

.000 

10 

9.29 

31.49 

24.35 

358.6 

.036 

20 

7.08 

31.67 

24.81 

314.8 

.070 

30 

7.11 

31.67 

24.81 

315.3 

.102 

50 

7.04 

3?. 69 

24.83 

313.2 

.165 

255 


STATION  106 


57-45  N   160-22  W 

WEATHER     BC      BAR  29.71 

TEMPERATURE    DRY  53    WET  52 


04  AUG  1940 
WIND   SW  1 

DEPTH 


2235  GCT 

SEA  WSW  1 
57 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

S16-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.72 

31,62 

24.38 

,616 

0,10 

,00 

2 

10 

8.91 

31.62 

24,51 

.604 

0.23 

,01 

1 

15 

8.90 

31.65 

24,54 

•  586 

0.25 

,00 

2 

20 

8,79 

31.62 

24,53 

.578 

0.25 

,00 

3 

25 

7.16 

3^.80 

24,90 

.527 

0.62 

,03 

16 

40 

7.10 

31.80 

24,91 

,526 

0,7C 

,03 

18 

52 

7.10 

3^.80 

24,91 

.525 

0.75 

,03 

17 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^* 

ad 

0 

9.72 

31.62 

24,38 

355,3 

.OOC 

10 

8.91 

31.62 

24,51 

343,3 

.035 

20 

8.79 

31.62 

24,53 

341,7 

.069 

30 

7,13 

31.80 

24.91 

305,9 

.101 

50 

7.10 

31.80 

24,91 

305,7 

.162 

< 

STATION  107 

57-50  N 

160-23 

W 

04  AUG  1940 

2340  GCT 

WEATHER 

BC 

BAR  29. 

.71      WIND  WSW  1 

SEA 

SW  1 

TEMPERATURE 

DRY  53    WET  52           DEPTH 

57 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T      OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.18 

31.73 

24,39     .615 

0,10 

,00 

1 

10 

9.17 

31.73 

24,56     .612 

0,12 

,00 

1 

20 

8.72 

31.74 

24,63     .572 

0.23 

.00 

2 

25 

7.25 

31.80 

24,89     ,527 

0.45 

,03 

12 

30 

7.14 

31.80 

24,91     .525 

0.50 

•  03 

12 

40 

7.08 

31.80 

24,91     .523 

0.50 

,03 

13 

50 

7.05 

31,82 

24.93     .513 

0.55 

,03 

13 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T      10^6 

AD 

0 

10.18 

31.73 

24,39     354,3 

.000 

10 

9.17 

31.73 

24,56     339,0 

.035 

20 

8.72 

31.74 

24,63     331,8 

.069 

30 

7.14 

31.80 

24,91     306,0 

.101 

50 

7.05 

31.82 

24.93     303,6 

.162 

256 


STATION  108 


57-58  N   160-30  W 

WEATHER      F      "^AF!  29.74 

TEMPERATURE    DRY  51    WET  51 


05  AUG  1940 
WIND  WNW  3 

DEPTH 


0201  GCT 
c.EA   SW  1 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
10 
20 
25 
30 
45 


TEMP 
11.38 
9.27 
7.39 
7.38 
7,39 
7.32 


SAL 
3U53 
31,74 
31-.85 
31.37 
31.89 
31.89 


SIG-T 
24.03 
24.55 
24.91 
?4.93 
24.94 
24.95 


OXY 
•  612 
.604 
,511 
.508 
.508 
.499 


PHOS 
0.18 
0.25 
0.42 
0.40 
0.45 
0.45 


NIT 
.00 
.01 
.01 
.02 
«02 
.01 


5IL 
2 
2 
4 

7 
7 
9 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

0 

10 

20 

30 


TEMP 
11.38 
9.27 
7,39 
7.39 


SAL 
31.53 

31.74 
31.85 
31.89 


SIG-T 
24.03 
24.55 
24.91 
24.94 


ICf  6 
388.8 
339.7 
305.4 

302.5 


AD 
.000 
.036 
.068 
,098 


STATION    109 


58-08    N       160-39    W 

WEATHER      F      8AR  29.74 

TEMPERATURE    DRY  52    WET  52 


05  AUG  1940 
WIND    W  4 

DEPTH 


0333  GCT 
SEA    W  2 
44 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

U.49 

30.91 

23.53 

.615 

•  00 

8 

5 

11.45 

30.91 

23.54 

.640 

•  00 

8 

10 

11.35 

3^.91 

23.56 

.637 

•  00 

12 

20 

7,85 

3!.  S3 

24.83 

.531 

•  00 

10 

30 

7.80 

31.85 

24.85 

.530 

*00 

11 

37 

7.79 

31.85 

24.86 

.506 

•  00 

11 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^  e 

AD 

0 

]  1.49 

30.91 

23.53 

436.5 

.000 

10 

11.35 

30.91 

23.56 

434.3 

.044 

20 

7.85 

31.83 

24.83 

313.0 

.081 

30 

7.80 

31.85 

24.85 

310.9 

.112 

257 


STATION  110 


58-18  N   160-48  W 

WEATHER   BC  Z      ^AR  29.75 
TEMPERATURE    DRY  53    WET  52 


05  AUG  1940 
WIND  WNW  5 

DEPTH 


0600  GCT 

SEA    W  1 
36 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

flAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

11.99 

30.66 

23.25 

.553 

10 

11.83 

30.68 

23.29 

.547 

15 

10.10 

31.06 

23.89 

.523 

20 

9.54 

31.20 

24.09 

.509 

32 

9.40 

31.26 

24.16 

.506 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

11  99 

3'^. 66 

23.25 

463*6 

.000 

10 

11.83 

3'^. 68 

23.29 

459.5 

.046 

20 

9.54 

31.20 

24.09 

384,0 

.088 

30 

9,31 

31.28 

24. IB 

374.8 

.126 

NIT 

SIL 

.00 

9 

.00 

7 

.00 

12 

.01 

13 

.02 

14 

STATION  111 


58-26  N   160-55  W 

WEATHER    0  Z      °AR  29.78 

TEMPERATURE    DRY  55    WET  53 


05  AUG  1940 
WIND  WNW  4 

DEPTH 


0758  GCT 
SEA    W  1 
25 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

13.55 

29.72 

22.23 

.525 

10 

13.09 

29.81 

22.39 

.510 

15 

12^90 

29.87 

22.47 

.508 

21 

12-21 

29.88 

22.61 

.510 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

13.55 

29.72 

22.23 

561.1 

.000 

10 

13.09 

29.81 

22.30 

546.1 

.055 

20 

12.36 

29.88 

22.58 

528.0 

.109 

NIT 

SIL 

.00 

6 

.01 

6 

.01 

7 

.01 

10 

258 


STATION  112 


58-21  N   160-30  W 

WEATHER      C      BAR  29.78 

TEMPERATURE    DRY  55    WET  54 


05  AUG  1940 
WIND  WNW  4 

DEPTH 


0949  GCT 
SEA    W  1 
18 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

0 

7 

15 

TEMP      SAL 
11.99     30.57 
11.97     30.57 
11.96     30.57 

SIG-T      OXY 
23,18     .516 

23.18  .517 

23.19  .514 

PHOS 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

0 

10 

TEMP      SAL 
11.99     30.57 
11.96     3C.57 

SIG-T      10?  6 

23.18  470,2 

23.19  469,9 

AD 
.000 
.047 

NIT 
.00 
.00 
.00 


SIL 
8 

6 
6 


58-12  N   160-22  W 
WEATHER      0      BAR 
TEMPERATURE    DRY  56 


STATION  113 

05  AUG  1940 
29.79      WIND  WNW  3 
WET  DEPTH 


1140  GCT 
SEA    W  1 
41 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11.73 

30.77 

23,38 

.565 

0.05 

,00 

0 

10 

11.60 

30.84 

23,46 

.580 

0.02 

.00 

0 

15 

9.53 

31.35 

24,20 

.544 

0.20 

.00 

2 

20 

8.35 

31.67 

24,63 

.512 

0.20 

•  02 

3 

30 

8.36 

31.67 

24.63 

.511 

0.43 

.02 

4 

37 

8.32 

31.67 

24,64 

.512 

0.40 

.02 

3 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

11.73 

3^.77 

23,38 

450,9 

.000 

10 

11.60 

30.84 

23,46 

443,7 

.045 

20 

8.35 

31.67 

24,63 

331.8 

.084 

30 

6.36 

31.67 

24,63 

332,0 

.117 

259 


STATION  114 


58-03  N   160-14  W 

WEATHER      C      BAR  29.74 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  50 


05  AUG  1940 
WIND   SW  4 

DEPTH 


1338  GCT 
SEA  WNW  3 
51 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
10 
15 
20 
30 
45 


TEMP 
11.69 
11.59 
8.50 
8.21 
8.18 
8.14 


SAL 
30,70 
30.70 
31.71 
31.82 
31.83 
31.85 


SIG-T 
23.33 
23.35 
24.64 
24.77 
24.78 
24.81 


OXY 
.506 
.570 
.506 
.510 
.502 
.510 


PHOS 

NIT 

SIL 

0.17 

.00 

1 

0.17 

.01 

1 

0.10 

.01 

2 

0.22 

.02 

3 

0.20 

.02 

3 

0.40 

.02 

4 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

0 

10 

20 

30 


TEMP 

11.69 

11.59 

8.21 

8.18 


■^AL 
30.70 
30.70 
31.82 
31.83 


SIG-T 
23.3' 
23.35 
24.77 
24.78 


10^6 
455.4 
453.9 
318.7 
317.6 


AD 
.000 
.045 
.064 
.116 


STATION  115 


57-54  N   160-06  W 

WEATHER    C  Z      BAR  29.72 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  50 


05  AUG  1940 
WIND   SW  6 

DEPTH 


1537  GCT 
SEA  WNW  4 
52 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10,94 

31.27 

23.91 

.626 

0.08 

.00 

2 

10 

10.93 

31.29 

23.93 

.630 

0.08 

.01 

2 

15 

8.59 

31.74 

24.65 

.526 

0.18 

.01 

8 

20 

8.31 

31.83 

24.77 

.496 

0.20 

.02 

10 

30 

8.32 

31.83 

24,76 

.492 

0.20 

.03 

10 

45 

8.21 

31.85 

24.80 

.544 

0.20 

.02 

9 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

"^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.94 

31.27 

23.91 

400.7 

.000 

10 

10.93 

31.29 

23.93 

399.2 

.040 

20 

8.31 

31.83 

24.77 

319.3 

.076 

30 

8.32 

31.83 

24.76 

319.6 

.108 

260 


STATION  116 


57-45  N   159-58  W 

WEATHER    0  Z      PAR  29.67 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  50 


05  AUG  19*0 
WIND   SW  6 

DEPTH 


1727  GCT 
SEA  WNW  4 
52 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.68 

3!. 69 

24.45 

.610 

0.10 

.00 

1 

10 

9.59 

31.71 

24.48 

.626 

o.ie 

.00 

1 

15 

8.94 

31.78 

24.63 

.566 

0.15 

.01 

8 

20 

8.66 

31. KC 

24.69 

.543 

0.18 

.01 

10 

30 

8.61 

31.83 

24.72 

.537 

0.25 

.02 

10 

45 

8.52 

31.83 

24.73 

.535 

0.42 

.02 

12 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10=6 

AD 

0 

9.66 

31.69 

24.45 

349.5 

.000 

10 

9.59 

31.71 

24.48 

346.8 

.035 

20 

8.68 

31.80 

24. 6o 

326.8 

.069 

30 

8.61 

31.83 

24.72 

323.7 

.102 

STATION  117 


57-36  N   159-50  W 

WEATHER    0  Z      BAR  29.54 

TEMPERATURE    DRY  51    WET  50 


05  AUG  1940 
WIND  SSE  4 

DEPTH 


1940  GCT 
SEA   SW  4 
55 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

«AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.91 

31.65 

24.38 

.591 

0.28 

.00 

4 

10 

8.63 

31.76 

24.66 

.540 

0.31 

.01 

4 

15 

8.59 

31.76 

24.68 

.553 

0.40 

.  .01 

5 

20 

8.61 

31.80 

24.70 

.554 

0.39 

.01 

5 

35 

6.60 

31.80 

24.70 

.951 

0.40 

.01 

5 

50 

8.56 

31.80 

24.71 

.948 

0.40 

.01 

6 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

•^AL 

SIG-T 

10^  d 

AD 

0 

9.91 

31.65 

24.38 

356.0 

.000 

IC 

8.63 

31.76 

24.66 

328.9 

.034 

20 

8.61 

31.80 

24.70 

325.8 

.067 

30 

6.61 

31.80 

24.70 

325.9 

.100 

50 

8.56 

31.80 

24.71 

325.5 

.165 

261 


STATION 

118 

57-27  N 

159-42 

W 

05  AUG  1940 

2153 

GCT 

WEATHER 

0  R  Z 

RAR  29 

.49 

WIND.  SSE  4 

SEA   SW  4 

TEMPERA- 

rURE    DRY  52    WET  52 

DEPTH 

58 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.40 

31.51 

24*19 

.564 

0.24 

.00 

1 

5 

10.39 

31.51 

24,19 

.562 

0*21 

•  00 

2 

10 

8.83 

3^.60 

24.51 

•  563 

0.28 

•  00 

3 

15 

7.70 

31.64 

24.70 

.542 

0.44 

.02 

6 

25 

7.68 

31.65 

24.71 

.540 

0.44 

.02 

6 

40 

7.67 

31.67 

24.7? 

.541 

0.46 

.01 

6 

53 

7.68 

31.67 

24.73 

.533 

0*46 

•  02 

6 

INTERPOLATED 

AND  COf«PUTE0  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.40 

31.51 

24*19 

374*1 

.000 

10 

8.83 

31.60 

24*51 

343.7 

.036 

20 

7.69 

31.64 

24*71 

325*0 

.069 

30 

7.67 

31.66 

24*72 

323*4 

.101 

50 

7.68 

31.67 

24*73 

323.0 

.166 

STATION  119 


57-18  N   159-34  W 

WEATHER      R      BAR  29;42 

TEMPERATURE    DRY  52    WET  51 


05  AUG  1940 
WIND    S  6 

DEPTH 


2337  GCT 

SEA   SW  4 
57 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.43 

31^49 

24*17 

.632 

0*16 

•  01 

0 

10 

10.41 

31.53 

24*20 

.559 

0.20 

.01 

n 

15 

9,60 

31.60 

24.39 

.555 

0.18 

.00 

0 

20 

9.37 

31.64 

24*46 

.541 

0.20 

.00 

1 

30 

6.93 

31.69 

24*85 

.526 

0.58 

•  08 

1? 

40 

6.83 

31.69 

24*86 

.527 

0.60 

.08 

13 

50 

6.81 

31.74 

24*90 

•  529 

0.70 

*08 

12 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

1(P  6 

AD 

0 

10.43 

31.49 

24*17 

376*1 

.000 

10 

10.41 

31.53 

24*20 

373*0 

.037 

20 

9.37 

31.64 

24*46 

348*8 

.073 

30 

6.93 

31.69 

24*85 

311*6 

.106 

50 

6.81 

31.74 

24*90 

306*6 

.168 

262 


STATION 

120 

57-09  N 

159-26 

W 

06  AUG  1940 

0145  6CT 

WEATHER 

R 

OAR  29 

.35 

WIND  SSE  6 

SEA 

SW  5 

TEMPER.'' 

TURE 

DRY  52    WET  52 

DEPTH 

57 

OB 

SERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^,AL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.73 

31.56 

24.17 

.543 

0.03 

.00 

1 

10 

10.71 

31.62 

24.22 

.547 

0.03 

.00 

1 

15 

10.69 

31.62 

24.22 

.528 

0.10 

.00 

2 

20 

10.38 

31.64 

24.29 

.538 

0.10 

.00 

2 

30 

7.46 

31.65 

24.75 

.536 

0.40 

.04 

10 

AO 

7.35 

31.65 

24.76 

.522 

0.40 

.03 

11 

50 

7.30 

31.65 

24.77 

.544 

0.35 

.03 

10 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

■^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.73 

31.56 

24.17 

375.8 

.000 

10 

10.71 

31.62 

24.22 

371.2 

.037 

20 

10.38 

31.64 

24.29 

364.5 

.074 

30 

l.hb 

31.65 

24.75 

321.3 

.108 

50 

7.30 

31.65 

24.77 

319.5 

.172 

STATION  121 


57-00  N   159-18  W 

WEATHER      C      BAR  29.30 

TEMPERATURE    DRY  52    WET  52 


06  AUG  1940 
WIND  WSW  7 

DEPTH 


0353  GCT 
SEA   SW  6 
39 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

■^AL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.60 

31.27 

23.97 

.535 

0.28 

.00 

5 

10 

10.57 

31.33 

24.0? 

.541 

0.28 

.00 

3 

15 

10.50 

3%33 

24.03 

.535 

0.28 

.01 

4 

20 

10.49 

31.33 

24.03 

.533 

0.28 

.02 

4 

30 

10.17 

31.46 

24.19 

.511 

0.36 

.02 

4 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10' 6 

AD 

0 

10.60 

31.27 

23.97 

395.1 

.000 

10 

10.57 

31.33 

24.02 

390.3 

.039 

20 

10.49 

31.33 

24.03 

389.3 

.078 

30 

10.17 

31.46 

24. 10 

374.7 

.116 

263 


STATION  122 


56-52  N   159-10  W 

WEATHER      C      BAR  29.33 

TEMPERATURE    DRY  52    WET  52 


06  AUG  1940 
WIND  WSW  7 

DEPTH 


0538  GCT 
SEA   SW  6 
28 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.83 

31.20 

23.87 

.543 

0.26 

.00 

1 

10 

^0.81 

31.20 

23*88 

.538 

0.26 

.00 

2 

20 

10.82 

31.24 

23.91 

•  536 

0.32 

.00 

2 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10'' « 

AD 

0 

10.83 

31.20 

23.87 

404.0 

.000 

10 

10.81 

31.20 

23.88 

403,9 

.040 

20 

10.82 

31.24 

23.91 

401.3 

•  080 

STATION  123 


57-13  N   158-30  W 

WEATHER      0      BAR  29.66 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  48 


08  AUG  1940 
WIND   NW  4 

DEPTH 


1734  GCT 

SEA  WNW  5 
17 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

0 

12 


TEMP 
1I.2C 
11.20 


SAL 

31. 0^ 
31*06 


SIG-T 
23e6«? 

23«70 


OXY 
.523 
►  52  2 


PHOS 

NIT 

SIL 

0.57 

.00 

10 

0.6P 

.01 

10 

DEPTH 
0 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


TEMP 
11.20 


SAL 
31.04 


SIG-T 
23.6Q 


10' 6 
421.5 


AD 
.'000 


264 


STATION!  124 

57-40  N   158-52 

W               08  AUG  1940 

2137 

GCT 

WEATHER    C  0 

PAR  29,55      WIND  WNW  5 

SEA 

W  4 

TEMPERATURE 

DRY  49    WET  48           DEPTH 

49 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP 

^AL      SIG-T      OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0     9-01 

31.64     24.5]     .572 

0.40 

•  00 

q 

10     8.98 

3}.64     24.5?     .573 

0.50 

•  00 

o 

20     8.99 

31.65     24.52     .572 

0.43 

•  00 

2 

30     9.00 

31.65     24.52     .572 

0.35 

.00 

1 

45     9=04 

31.65     24.5?     .570 

0.42 

•  00 

1 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

ICP  6 

AD 

0 

9.01 

31.64 

24.51 

343.1 

.000 

10 

8.98 

31  .64 

24.52 

342.9 

.034 

20 

8.99 

31.65 

24.52 

342.4 

.068 

30 

9.00 

31.65 

24.57 

342.7 

.102 

STATION'  125 


58-06  N   159-19  W 

WEATHER      C      BAR  29.44 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  48 


09  AUG  1940 
WIND  NNW  4 

DEPTH 


0223  GCT 
SEA    W  3 
43 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.98 

31.17 

23.99 

.578 

0.45 

.00 

1 

10 

9,78 

31.17 

24.02 

.578 

0.40 

.00 

1 

15 

9.72 

31.18 

24.04 

.569 

0.48 

.00 

? 

20 

9.69 

31.18 

24.05 

.562 

0.43 

•  01 

3 

35 

9.71 

31.20 

24,06 

.556 

0.45 

.01 

3 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9-98 

31.17 

23,99 

392.7 

.000 

10 

9.78 

31.17 

24^02 

389.8 

.039 

20 

9.69 

31.18 

24.05 

387.8 

.078 

30 

9.68 

31.19 

24.06 

387.1 

.117 

265 


STATION  126 


5^-05  N   166-22  W 

WEATHEP      C      RA"?  29.69 

TEMPERATURE    DRY  52    WET  51 


16  AUG  1940 
WIND  WNW  3 

DEPTH 


0230  GCT 
SEA  WNW  1 
79 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.94 

32.32 

25.2^ 

.553 

0.64 

.12 

20 

5 

7.92 

32.29 

25.18 

.508 

0.66 

.12 

20 

10 

7.92 

32,30 

25. lo 

.553 

0.64 

.12 

20 

15 

7.94 

32.30 

25.19 

.553 

0.64 

.13 

22 

20 

7.95 

32.30 

25.10 

.548 

0.65 

.15 

24 

30 

7.85 

32.32 

25.2? 

.543 

0.64 

.15 

2? 

45 

7.81 

32.34 

25.24 

.541 

0.66 

.12 

2? 

60 

7.62 

32.41 

25.3? 

.533 

0.67 

.10 

25 

74 

6»33 

32.75 

25.76 

.466 

0.98 

.10 

3  7 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

l(P  6 

AD 

0 

7.94 

32.32 

25.2^ 

277.4 

.000 

10 

7.92 

32.30 

25.19 

278.8 

.028 

20 

7.95 

32.30 

25.19 

279.3 

.056 

30 

7.85 

32.32 

25.22 

276.6 

.084 

50 

7.88 

32.33 

25.2? 

276,6 

.139 

STATION  127 


54-07  N   166-16  W 

WEATHER    0  Z      BAR  29.71 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  47 


16  AUG  1940 
WIND  WNW  4 

DEPTH 


0358  GCT 
SEA  WNW  5 
87 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.78 

32.32 

25.2? 

.540 

0.62 

.14 

20 

10 

7.76 

32.34 

25.24 

.540 

0.64 

.15 

2C 

20 

7.77 

32.34 

25.24 

.540 

0.68 

.15 

2? 

30 

7.78 

32.34 

25.24 

.540 

0.68 

.10 

2? 

60 

7.77 

32.36 

25.26 

.538 

0.74 

.08 

24 

80 

7.72 

32.38 

25.28 

.538 

0.72 

.08 

25 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

"^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7.78 

32.32 

25.23 

275.2 

.000 

10 

7.76 

32.34 

25.24 

273.6 

.027 

20 

7.77 

32.34 

25.24 

273.9 

.054 

30 

7,78 

32.34 

25.24 

274,2 

.081 

50 

7.78 

32.35 

25.25 

273.7 

.136 

75 

7.74 

32.37 

25.27 

272.0 

.204 

266 


STATION 

128 

54-10  N 

166-10 

W 

16  AUG  1940 

0529 

GCT 

WEATHER 

0 

PAR  29.71 

WIND  WNW  6 

SEA 

WNW  5 

TEMPERATURE 

DRY  47    WET  47 

DEPTH 

93 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

«^AL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7-90 

32.32 

25.21 

.551 

0.66 

•  10 

20 

10 

7.89 

32.32 

25.21 

.550 

0.66 

,12 

20 

20 

7.92 

32.32 

25.21 

.551 

0.66 

.12 

19 

30 

7,93 

32.32 

25.20 

.549 

0.65 

.15 

20 

50 

7.93 

32.32 

25.20 

.550 

0.65 

.15 

20 

85 

7.69 

32.36 

25.27 

.599 

0.68 

•  12 

20 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

51G-T 

10^6 

AD 

0 

7.90 

32.32 

25.21 

276.9 

•  000 

10 

7.89 

32.32 

25.21 

276.9 

.028 

20 

7.92 

32.32 

25.21 

277.4 

.056 

30 

7.93 

32.32 

25.20 

277,7 

.084 

50 

7.96 

32.31 

25.19 

279.2 

.140 

75 

7.81 

32.34 

25.2.4 

275,2 

.209 

STATION  129 


54-14  N   166-03  W 

WEATHER      0      BAR  29.71 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  47 


16  AUG  1940 

WIND    W  5 

DEPTH 


0730  GCT 
SEA    W  4 
105 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.96 

32.36 

25,23 

.557 

0*68 

.13 

20 

8 

7.91 

32.36 

25^24 

.559 

0.64 

.12 

20 

23 

7.92 

32.39 

25^26 

.548 

0*66 

.15 

18 

48 

7.93 

32.45 

25,31 

.560 

0.66 

,12 

27 

73 

7.73 

32.57 

25.43 

.560 

0.56 

,13 

18 

90 

7.44 

32.59 

25,48 

.543 

0.70 

,15 

20 

96 

7.28 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7.96 

32.36 

25,23 

274,7 

.000 

10 

7.91 

32.36 

25,24 

274,1 

.027 

20 

7.92 

32.38 

25,25 

273,0 

.054 

30 

7.94 

32.40 

25,27 

271,9 

.081 

50 

7.92 

32.46 

25,32 

267,4 

.135 

75 

7.71 

32.57 

25.43 

255,8 

.161 

267 


STATION 

130 

54-16  N 

165-55 

W 

16  AUG  1940 

0914 

GCT 

WEATHER 

0  M 

PAR  29 

.71 

WIND    W  5 

SEA 

W  4 

TEMPERA' 

rURE 

DRY  47    WET  47 

DEPTH 

102 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8.09 

32.50 

25.3? 

.576 

0.77 

.11 

20 

10 

8.05 

32.48 

25.31 

.573 

0.80 

.14 

20 

25 

8.16 

32.52 

25.33 

.575 

0.80 

.12 

20 

50 

7.82 

32.52 

25. 3S 

.564 

0.^8 

.12 

20 

75 

7.59 

32.63 

25.5'^ 

.565 

1.00 

.1? 

20 

95 

6-98 

32.63 

25.58 

.535 

1.(^5 

.12 

25 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.09 

32.50 

25.32 

266.1 

.000 

10 

8.05 

32.48 

25.31 

267.1 

.027 

20 

8.15 

32.51 

25.32 

266.5 

.054 

30 

8.08 

32,51 

25.3? 

265.6 

.081 

50 

7.82 

32.52 

25.38 

261.6 

.134 

75 

7.59 

32.63 

25.5^ 

250.7 

.198 

STATION  131 


54-17  N   165-49  W 

WEATHER    0  M      BAR  29.69 

TEMPER/^TURE    DRY  47    WET  47 


16  AUG  1940 
WIND    W  5 

DEPTH 


1048  GCT 
SEA    W  4 
92 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7,87 

32.32 

25.21 

.558 

1.00 

.12 

25 

10 

7,85 

32.34 

25.23 

.545 

1.02 

.14 

20 

25 

7.80 

32.38 

25.27 

.542 

1.00 

.15 

22 

50 

7.70 

32.43 

25.32 

.543 

1.00 

.12 

20 

70 

7.56 

32.47 

25.37 

.521 

1.00 

.12 

24 

85 

7.45 

32.50 

25.41 

.519 

1.35 

.13 

26 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7.87 

32.32 

25.21 

276.4 

.000 

10 

7.85 

32.34 

25.23 

274.8 

.028 

20 

7.82 

32.37 

25.26 

272.3 

.055 

30 

7.79 

32.39 

25.28 

270.6 

.082 

50 

7.70 

32.43 

25.32 

266.7 

.136 

75 

7.52 

32.48 

25.39 

260.9 

.202 

268 


STATION  132 


54-19  H      165-40  W 

WEATHER    C  P      SAP  29.66 

TEMPERATURE    DRY  47    WET  47 


16  AUG  1940 
WIND    W  4 

DEPTH 


1230  OCT 
SEA    W  4 
90 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.89 

32.41 

25.28 

.564 

0.92 

.12 

18 

10 

7.87 

32.41 

25.28 

•  562 

0.92 

.12 

18 

20 

7,89 

32.43 

25.30 

.564 

0.95 

.11 

17 

40 

7.94 

32.45 

25,30 

.567 

0.95 

.10 

16 

60 

7.94 

32.50 

25.34 

.575 

0.95 

.12 

16 

84 

7.51 

32.57 

25.46 

.545 

0.93 

.11 

20 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7.89 

32.41 

25.28 

270.0 

.000 

10 

7.87 

32.41 

25.28 

269.9 

.027 

20 

7.89 

32.43 

25.30 

268.8 

.054 

30 

7.92 

32.44 

25.30 

268.6 

.081 

50 

7.98 

32.47 

25.31 

267.5 

.135 

75 

7.73 

32.54 

25.40 

STATION 

259.2 
133 

.201 

54-20  N 

165-32 

W 

] 

L6  AUG  1940 

1420  OCT 

WEATHER 

0  D 

BAR  29.63 

WIND  WSW  4 

SEA    W  4 

TEMPERA- 

rURE 

DRY  47 

WET  47 

DEPTH 

127 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8,25 

32.38 

25.20 

.565 

1.02 

.09 

18 

10 

8.23 

32.36 

25.19 

.558 

0.92 

.10 

18 

40 

7,61 

32.57 

25.45 

.536 

1.05 

.12 

20 

65 

7.32 

32.57 

25.49 

.525 

1.10 

.10 

25 

90 

7.18 

32.57 

25.5- 

.518 

1.10 

.10 

26 

112 

7.05 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8-25 

32.38 

25. 2^^ 

277.2 

.000 

10 

8-23 

32.36 

25.19 

278.6 

.028 

20 

7.99 

32.46 

25.31 

268.0 

.055 

30 

7-78 

32.53 

25.30 

260.0 

.081 

50 

7.48 

32.57 

25.46 

253.3 

.132 

75 

7.26 

32.57 

25. 40 

250.1 

.157 

269 


STATION  134 


54-21  N 

165-28 

W 

16 

AUG  1940 

1612 

GCT 

WEATHER 

0  D 

BAR  29. 

.62 

WIND    W  4 

SEA 

W  4 

TFMPERaTURE 

DRY  48    WET  47 

DEPTH 

135 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8-11 

32.30 

25.16 

.542 

0.93 

.10 

20 

20 

7.81 

32.38 

25.27 

.539 

0.97 

.12 

22 

40 

7-58 

32.45 

25.36 

.537 

1.08 

.12 

26 

60 

7-00 

32.61 

25.56 

.509 

1.15 

•  13 

31 

80 

6,72 

32.68 

25.65 

.495 

1.30 

.12 

31 

100 

6-55 

32.68 

25.67 

.489 

1.33 

.12 

32 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10'* 

AD 

0 

8.11 

32.30 

25.16 

281.2 

.000 

10 

7.95 

32.34 

25.22 

276.2 

.028 

2-0 

7,81 

32.38 

25.27 

271.4 

.055 

30 

7,74 

32.40 

25.29 

269.1 

.082 

50 

7.25 

32.54 

25.47 

252.5 

.134 

75 

6.78 

32.67 

25.64 

237.1 

.195 

100 

6.55 

3?. 68 

25.67 

233.7 

.254 

STATION  135 


54-24  N   165-22  W 

WEATHER      0      BAR  29.60 

TEMPERATURE    DRY  48    WET  48 


16  AUG  1940 
WIND   NW  3 

DEPTH 


1752  GCT 
SEA   SW  2 
166 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8,46 

32.30 

25.11 

.578 

0.84 

.28 

20 

30 

8.17 

32.38 

25.22 

.552 

0.83 

.25 

19 

60 

7.82 

32.45 

25.32 

.543 

0.96 

.30 

20 

90 

6.72 

32.61 

25.60 

.497 

.01 

20 

120 

6.39 

32.70 

25.71 

•  484 

1.30 

.30 

30 

150 

5.97 

32.88 

25.91 

.463 

1.30 

.20 

32 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8,46 

32.30 

25.11 

286.1 

.000 

10 

8.37 

32.33 

25.15 

282.8 

.028 

20 

8,27 

32.35 

25.18 

280.0 

.056 

30 

8,17 

32.38 

25.22 

276.6 

.084 

50 

8,02 

32.42 

25.27 

271.8 

.139 

75 

7.17 

32.54 

25.48 

251.8 

.204 

ion 

6-62 

32.63 

25.63 

238^3 

.265 

150 

5.97 

32.88 

25.91 

212^3 

.378 

270 


STATIO^'  136 


54-26  N   165-07  W 

WEATHER  C  D  Z      BAR  29.56 

TEMPERATURE    DRY  ^8    WET  48 


16  AUG  1940 
WIND    S  2 

DEPTH 


2055  GCT 
SEA  WSW  1 
119 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

0 

8.40 

31.85 

24,77 

.553 

15 

7.94 

32.05 

24,99 

.539 

35 

7,96 

32.10 

25,03 

.538 

55 

7,97 

32.10 

25#03 

.538 

75 

7.58 

32.29 

25.23 

.523 

105 

6.26 

32.61 

25,66 

.474 

PHOS 
0.68 
0,84 
0.74 
0,78 
0,87 
1.35 


NIT 
.29 
,38 
•  36 
.41 
,58 
,60 


SIL 
15 
20 
20 
2C 
22 
30 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.40 

31.85 

24,77 

318,8 

.000 

10 

8.n5 

32.00 

24,94 

302,9 

.031 

20 

7-95 

32.07 

25,01 

296,5 

.061 

30 

7,96 

32.09 

25,0? 

295,2 

.091 

50 

8.00 

32.08 

25,01 

296,8 

.150 

75 

7.58 

32.29 

25.2^ 

275,8 

.222 

100 

6,54 

32.55 

25,57 

243,3 

.287 

STATION  137 


54-28  N   165-02  W 

WEATHER  C  D  Z      PAR  29.56 

TEMPERATURE    DRY  48    WET  48 


16  AUG  1940 
WIND    S-2 

DEPTH 


2127  GCT 

SEA  WSW  1 
79 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

T^MP 

•^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIl 

0 

8.36 

31.74 

24,69 

.534 

0.66 

.21 

13 

10 

8.30 

31.76 

24,71 

.533 

0.65 

.20 

13 

25 

8.11 

31.83 

24,79 

.528 

0.78 

,24 

19 

40 

8,11 

31.83 

24,79 

.523 

0.78 

,24 

20 

55 

8.06 

31.87 

24,8' 

.522 

0.82 

,25 

20 

70 

7.88 

3^.98 

24,9^ 

.521 

0.82 

,24 

20 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

--AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.36 

31.74 

24,69 

326,4 

.000 

10 

8.30 

31,76 

24,71 

324,2 

.033 

20 

8.15 

31.81 

24,77 

318,6 

.065 

30 

8.12 

31.83 

24,79 

316,8 

.097 

50 

8.09 

31.85 

24,8! 

315,2 

.160 

271 


STATION  138 


54-28  N   164-56  V 

WFATHER    0  C      ^AR  29.52 

Ti-MPERATURE    DRY  48    WET  A-8 


16  AUG  1940 
WIND  WSW  1 

DEPTH 


2300  OCT 
SEA  WSW  1 
76 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

0 

10 

25 

40 
55 
70 


DEPTH 
0 
10 
20 
30 
50 


TEMP 
8.29 
8.24 
8.25 
8o23 
8.20 
8.14 


'■-AL 
31.78 
33.78 
35.76 
31.. 78 
3]  .78 
31  .83 


SIG-T 
24.73 
24.74 
24.72 

24.74 
24.74 
24.79 


OXY 
,541 

.530 

i531 

521 

522 

.516 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


TEMP 
8.29 
8.24 
8.25 
8.24 
8.21 


^AL 
31.78 
31.78 
31.76 

31.77 
31.77 


SIG-T 
24.73 
24.74 

24.72 
24.73 
24.73 


10^6 
322.4 
321.9 
323.7 
322.9 
322.8 


PHOS 
0.66 
0.78 
0.76 
0.75 
0.78 
0.78 


AD 
.000 
.032 
.064 
.096 
.161 


NIT 
.22 

•  22 

•  23 

•  22 
.22 
.21 


SIL 
13 
20 
20 
21 
16 
21 


STATION  139 


54-22  N   165-05  W 

WEATHER   OPFQ      BAR  29.49 

TEMPERATURE    DRY  49    WET  49 


17  AUG  1940 
WIND  WSW  7 

DEPTH 


0120  GCT 
SEA  WSW  5 
129 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

-^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

8-38 

3^.78 

24.77 

.538 

0^78 

•  25 

16 

25 

7  97 

3?. 09 

25.07 

.521 

1.00 

.26 

16 

50 

7-27 

32.43 

25.38 

.517 

1.21 

•  32 

28 

75 

6-02 

32.74 

25.79 

.473 

1.62 

•  40 

34 

100 

5.  91 

3^.77 

25.83 

.462 

1.65 

•  56 

32 

120 

5.87 

32.81 

25.86 

•  464 

1.63 

.34 

34 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

8.38 

31.78 

24.72 

323^7 

.000 

10 

8.25 

31.90 

24.83 

313.1 

.032 

20 

8,08 

32.03 

24.96 

301.2 

.063 

30 

7.87 

32.16 

25.09 

288.8 

.093 

50 

7.27 

32.43 

25.39 

260.9 

.148 

75 

6.02 

3  2.74 

25. 7o 

222.5 

.208 

100 

5.91 

32.77 

25.83 

219^2 

.263 

272 


STATION  140 


54-16  N   165-16  W 

WEATHER   OPFQ      BAP  29.^7 

TFMPERaTURi^    DRY  49    WET  48 


17  AUG  1940 
WIND  WSW  4 

DEPTH 


0340  GCT 
SEA  WSW  1 
73 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TfcMP 

'"■AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.69 

32.25 

25.18 

.533 

1.15 

.32 

27 

20 

7.72 

32.25 

25.18 

.529 

1.06 

.32 

27 

40 

7.75 

32.27 

25.19 

.533 

i.ie 

.34 

24 

65 

7.77 

32.93 

25. 7n 

.539 

1.08 

•  32 

28 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

'^AL 

SIG-T 

10=6 

AD 

0 

7,69 

32.25 

25.18 

279.2 

.000 

10 

7.70 

32.25 

25.16 

279.5 

.028 

20 

7.72 

32.25 

25.16 

279.9 

.056 

30 

7,74 

32.20 

25.14 

284.0 

.084 

50 

7,76 

32.45 

25.33 

266.0 

.139 

STATION  141 


54-05  N   165-39  W 

WEATHE?      C      BAR  29.59 

TEMPERATURE    DRY  50    WET  49 


17  AUG  1940 
WIND   CALM 

DEPTH 


2023  GCT 

SEA   SW  1 
70 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

Te:MP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

7.84 

32.23 

25.15 

.547 

0.88 

.24 

26 

15 

7.81 

•32.27 

25.18 

.554 

0.88 

.26 

24 

30 

7.63 

32.29 

25.19 

.548 

0.84 

.26 

24 

45 

7,89 

32.29 

25.19 

.552 

0.94 

.26 

24 

52 

7.89 

32.29 

25. IQ 

.547 

0.94 

.26 

23 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

•^AL 

SIG-T 

10=6 

AD 

0 

7.84 

32.23 

25.15 

282.7 

.000 

10 

7.81 

32.26 

25,17 

280.2 

.028 

20 

7,81 

32.28 

25.19 

278.9 

.056 

30 

7-8S 

32.29 

25.19 

278.6 

.084 

50 

T.9C 

32.29 

25.18 

279.8 

.140 

273 


STATION' 

142 

5'4-01  N 

165-58 

w 

17  AUG  1940 

2235 

GCT 

WEATHE? 

C  F  0 

PAR  29.64 

WIND    W  4 

SEA   SW  1 

T^yPERi 

TURE 

DRY  48 

WET  48 

DEPTH 

82 

OBSERVED  VALUES 

D^PTH 

Ti^MP 

-AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

r\ 

7,83 

32.27 

25.18 

.549 

1.00 

.26 

19 

15 

7  80 

32.29 

25.20 

.545 

0.97 

.21 

23 

30 

7.80 

32.29 

25. 2n 

.545 

0.90 

.26 

22 

45 

7.85 

32.27 

25.18 

.542 

0.94 

.28 

21 

60 

7.85 

32.29 

25.19 

.549 

0.93 

.26 

21 

75 

7.82 

32.29 

25.2C 

.542 

0.90 

•  25 

21 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

7,83 

32.27 

25.18 

279.6 

.000 

10 

7.81 

32.29 

25.20 

278.0 

.028 

20 

7.79 

32.29 

25.20 

277.9 

.056 

30 

7.80 

32.29 

25.20 

278.2 

.084 

50 

7.85 

32.28 

25.18 

279.9 

.140 

75 

7.82 

32.29 

25. 2*^ 

279.1 

.210 

STATION  143 


54-02  N   166-18  W 

WEATHER  0  F  0      BAR  29.68 

TEMPERATURE    DRY  48    WET  48 


18  AUG  1940 
WIND    W  4 

DEPTH 


0025  GCT 
SEA    W  5 
81 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
15 
30 
45 
60 
75 


TEMP 
7.88 
7.77 
7.79 
7,74 
7,55 
7-22 


32.29 
32.29 
32.29 
32.36 
32.47 
32.54 


SIG-T 
25.19 
25. 2^^ 
25.20 
25.26 
25.38 
25.45 


OXY 
.558 
.547 
.557 
.544 
.544 
.526 


PHOS 
1.03 
1.04 
1.13 
1.30 
1.20 
1.30 


NIT 
.24 
.22 

•  22 
.28 
.27 

•  26 


SIL 
18 
18 
19 
21 
22 
23 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 
0 
10 
20 
30 
50 
75 


TEMP 
7.88 
7,79 
7.78 
7,79 
7.69 
7.22 


SAL 
32.29 
32.29 
32.28 
32.29 
32.40 
32.54 


SI6-T 
25.19 
25. 2C 
25.19 
25. 2n 
25.30 
25.48 


10^6 
278.8 
277.7 
278.5 
278.0 
268.8 
252.4 


AD 
.000 
.028 
.056 
.084 
.139 
.204 
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STATION  144 


5^-23  N   164-42  W 

WEATHER      C      PAR  29.46 

TEMPERATURE    DRY  60    WET  56 


23  AUG  1940 
WIND  NNW  1 

DEPTH 


0518  GCT 
SEA  ESE  2 
20 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

=^AL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.64 

31.20 

24,07 

1.04 

,12 

5 

5 

9-61 

31.20 

24*08 

0.98 

,08 

5 

10 

9.60 

31.20 

24,08 

.533 

0.85 

,11 

7 

15 

9.59 

31.20 

24,08 

.539 

0.82 

,11 

9 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TPMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9.64 

3^.20 

24,07 

385,2 

.000 

10 

9-60 

31.20 

24,08 

384,8 

.039 

STATION  145 


54-23  N   164-29  W 

WEATHER    C  Z      BAR  29.51 

TEMPERATURE    DRY  59    WET  55 


23  AUG  1940 
WIND   NE  4 

DEPTH 


0805  GCT 
SEA  ESE  1 
87 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

'•-AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.66 

31  .31 

24,15 

.556 

0.62 

.11 

9 

10 

963 

31.31 

24.16 

.553 

0.55 

.07 

4 

20 

9,62 

31.33 

24,17 

.555 

0.58 

.11 

5 

35 

8-70 

3'. 53 

24,47 

.518 

0.96 

•  28 

13 

50 

8.01 

31.62 

24,64 

.497 

1.14 

,28 

18 

65 

7.22 

31.82 

24,91 

.491 

1.20 

.26 

22 

80 

7.20 

31.96 

25.0? 

.478 

1.25 

,30 

25 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

•^AL 

SIG-T 

10*6 

AD 

0 

9.66 

3^.31 

24,15 

377,4 

.000 

10 

9.63 

31.31 

24,16 

377,1 

.038 

20 

9c62 

31.33 

24,17 

375,6 

.076 

30 

8.98 

31.48 

24,39 

355,1 

.113 

50 

8.01 

31.62 

24.64 

331,2 

.162 

75 

7.12 

31.92 

25,00 

297,4 

.261 
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STATION  146 


54-26  N   164-10  W 

WEATHER    C  Z      "^AR  29.47 

TfMPERftTURE    DRY  5?    WET  53 


23  AUG  1940 
WIND    N  5 

DEPTH 


1005  GCT 
SEA  ESE  4 
115 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

T?MP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.09 

31.47 

24.21 

.577 

0.38 

.00 

0 

10 

10,03 

31.51 

24.25 

.566 

0.29 

.00 

1 

25 

9  48 

31.69 

24.45 

.576 

0.34 

.02 

2 

4G 

8-35 

31.78 

24.77 

.52C 

0.90 

.28 

12 

55 

7  46 

31.91 

24,9'^ 

.487 

1.20 

.26 

20 

70 

6  86 

32.14 

25.21 

.471 

1.42 

.32 

25 

80 

6.70 

3  2.32 

25.37 

.468 

1.34 

.32 

27 

100 

6  45 

32.39 

25.46 

.460 

1.48 

.36 

28 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

■^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10  09 

31.47 

24.21 

372.2 

.000 

10 

10.03 

31.51 

24.25 

368.4 

.037 

20 

9-73 

31.64 

24.40 

354,3 

.073 

30 

9.08 

31.72 

24,56 

338.7 

.108 

50 

7-72 

31.86 

24.87 

309,4 

.173 

75 

6.78 

32.24 

25.30 

269.1 

.245 

100 

6.45 

32.39 

25.46 

254.1 

.310 

STATION  147 


54-29  N   163-55  w 

WEATHER      C      BAR  29.52 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  53 


23  AUG  1940 
WIND   NW  5 

DEPTH 


1300  GCT 
SEA   SE  4 
80 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

<^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.15 

31.47 

24.20 

.565 

0.18 

.00 

1 

10 

10.15 

31.51 

24.23 

.564 

0.25 

.00 

1 

25 

9.52 

31.56 

24.37 

.545 

0.39 

.11 

11 

45 

7.77 

31.89 

24,89 

.505 

0.98 

.38 

24 

65 

7»04 

32.14 

25,19 

.491 

1.10 

.29 

28 

75 

6.74 

32.29 

25.34 

.478 

1.37 

.44 

32 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

-^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10  15 

31.47 

24,2'^ 

373.1 

.000 

10 

10.  15 

31.51 

24,25 

370.3 

.037 

20 

9.80 

31.52 

24.2^ 

364,3 

.074 

30 

8.99 

31.65 

24,52 

342,6 

.109 

50 

7  57 

31  .95 

24,97 

300,7 

.173 

75 

6.  74 

32.29 

25,34 

264,9 

.244 
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STATIO'^'  148 


54-32  N   163-39  W 

WEATHE9     eC      BAR  29.53 

TEMPERATURE    DRY  58    WET  54 


23  AUG  1940 

WIND   CALM 

DEPTH 


1507  GCT 
SEA   5E  1 
111 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

5IL 

0 

9,98 

31.51 

24.26 

.530 

0.22 

.00 

I 

20 

10-01 

31.51 

24.25 

.578 

0.21 

.00 

1 

40 

8,87 

31.60 

24.50 

.530 

0.55 

.23 

1? 

60 

7-81 

31.67 

24.71 

.495 

0.80 

,37 

2! 

90 

7,58 

31  .76 

24,81 

,489 

1.02 

.32 

24 

105 

6,75 

31.89 

25.03 

.'^79 

1.18 

.32 

26 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DFPTH 

TEMP 

<=AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9  98 

3^.51 

24.26 

367.5 

.000 

10 

10  14 

31.50 

24.2? 

370.9 

.037 

20 

10  01 

31.51 

24.25 

368.3 

.074 

30 

9  43 

3^.56 

24.38 

355,8 

.110 

50 

8.  25 

31  .64 

24.63 

333.0 

.179 

75 

7,93 

31  .69 

24,71 

325.2 

.261 

100 

7  08 

31  .84 

24.95 

303.1 

.340 

STATION  149 


54-35  N   163-21  W 

WEATHER     8C      BAO  ?o.37 

TEMPERATURE    DRY  55    WET  54 


23  AUG  1940 
WIND  NNW  3 

DEPTH 


1732  GCT 

SEA    N  2 
113 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

'AL 

SIG-T 

OXY 

0 

^0-04 

31.40 

24.16 

.561 

20 

9,94 

31  .42 

24,10 

.556 

40 

9  53 

3^  .58 

24,38 

.554 

60 

8.  74 

31.67 

24.58 

.518 

90 

7  58 

31.89 

24,92 

.488 

105 

6  75 

32.21 

25.2*1 

.457 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VA 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10' 6 

0 

10-04 

3^.40 

24,16 

376.6 

10 

10.03 

31.39 

24.16 

377.3 

20 

9  94 

31.42 

24.19 

373.9 

30 

9.  78 

3]  .51 

24.29 

364,9 

50 

9.13 

31.62 

24.48 

347.2 

75 

8  24 

3^  .71 

24.68 

328.1 

100 

7  05 

3?. 09 

25.15 

284.1 

PHOS 
0.42 
0.56 
0.63 
1.00 
1.00 
1,42 


AD 
.000 
.038 
.076 
.113 
.184 
.268 
.345 


NIT 

5IL 

,00 

7 

.02 

5 

.14 

1- 

,27 

16 

.30 

26 

,37 

39 
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STATION  150 


54-37  N 

163-05 

W 

23  AUG  1940 

1905 

GCT 

WEATHER 

BC 

BAR  29. 

,59 

WIND  NNW  3 

SEA   NW  2 

TEMPERATURE    DP 

!Y  55    WET  54 

DEPTH 

78 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.89 

3^.27 

24.08 

.543 

0.57 

•  10 

10 

15 

9.82 

31.29 

24.11 

.539 

0.43 

.07 

11 

30 

8  74 

31.33 

24.31 

.499 

0.86 

.36 

13 

50 

8  53 

3!.  40 

24.40 

.491 

0.97 

•  38 

18 

70 

8  28 

3^.47 

24.49 

.482 

1.02 

•  40 

20 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

'^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

9-89 

3^.27 

24.08 

383.9 

.000 

10 

9.96 

31.28 

24.08 

384.4 

.038 

20 

9.37 

3^.30 

24.19 

374.1 

.076 

30 

8,74 

31.33 

24.31 

362.7 

.113 

50 

9-53 

31.40 

24.40 

354.8 

.185 

STATION  151 


5^-44  N   162-52  W 

WEATHER    0  Z      BAR  29.64 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  53 


23  AUG  1940 
WIND   NW  4 

DEPTH 


2210  GCT 
SEA   NW  2 
85 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

•^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

9.91 

31.27 

24.08 

.565 

0.41 

.05 

7 

15 

9.76 

31.33 

24.15 

.561 

0.45 

•  07 

8 

30 

9.71 

31.33 

24.16 

.557 

0.45 

.08 

5 

55 

7  85 

.503 

0.97 

.35 

20 

80 

7.19 

.472 

1.22 

•  20 

24 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

■■-AL 

SIG-T 

10^6 

AD, 

0 

9.91 

31  .27 

24.08 

384.2 

.000 

10 

9.80 

31.32 

24.14 

378,9 

.038 

20 

9.83 

31.33 

24.14 

378.6 

.076 

30 

9.71 

31.33 

24.16 

376.7 

.114 

50 

8.13 

75 

7-23 
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STATION)  152 


54-51  N   162-40  W 

WEATHER    C  Z      RAR  29.67 

Tt'MPER.fiTURE    DRY  54    WET  53 


24  AUG  1940 
WIND   NW  2 

DEPTH 


0004  GCT 

SEA   NW  1 
40 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

-^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10,46 

31.08 

23.84 

.545 

0.50 

.01 

6 

10 

10  09 

3]  .11 

23.93 

.550 

0.63 

.05 

5 

20 

9.86 

31.17 

24.01 

.535 

0.78 

.15 

11 

35 

9.77 

31  .17 

24.03 

.528 

0.80 

.17 

11 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10*6 

AD 

0 

10.46 

31.08 

23.84 

406.9 

.000 

10 

10.09 

31.11 

23.93 

399.0 

.040 

20 

9.86 

31.17 

24.01 

391.2 

.080 

30 

9,77 

31.18 

24,03 

389.2 

.119 

STATION 

153 

54-58  N 

162-27 

W 

24  AUG  1940 

0156 

GCT 

WEATHER 

C  2 

BAR  29 

.68 

WIND   NW  4 

SEA   NW  1 

TEMPERATURE 

DRY  57    WET  55 

DEPTH 

55 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.27 

31.13 

23.91 

.303 

0.43 

.14 

11 

10 

10,05 

31.13 

23.95 

.536 

0.50 

.15 

11 

20 

9,28 

31.29 

24.20 

.507 

0.75 

•  38 

14 

30 

8.84 

3%  33 

24.30 

.479 

0.96 

.61 

14 

40 

8.77 

31.38 

24.35 

.468 

0.98 

.65 

20 

50 

e.68 

31.38 

24.36 

.464 

1.00 

.67 

21 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.27 

31.13 

23.91 

400.2 

.000 

10 

10.05 

31.13 

23.95 

396.9 

.040 

20 

9.28 

31.29 

24.20 

373.5 

.079 

30 

8.84 

31.33 

24.30 

364.2 

.116 

50 

8  68 

31.38 

24.36 

358.5 

.188 
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STATION  154 


55-00  N   162-18  W 

WEATHER    C  Z      BAR  29.68 

TEMPERATURE    DRY  57    WET  55 


24  AUG  1940 
WIND   NW  4 

DEPTH 


0318  GCT 

SEA   NW  1 
57 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

■^AL 

SIG-T 

OXY 

PH05 

NIT 

SIL 

0 

10.76 

31.11 

23.82 

.571 

0.52 

.01 

5 

10 

10.34 

31.17 

23.9? 

.570 

0.63 

.02 

9 

20 

9.92 

31.27 

24,08 

.551 

0.42 

.08 

10 

30 

9.54 

31.33 

24.19 

.531 

0.76 

.15 

8 

40 

8.93 

31.40 

24.34 

.436 

0.83 

.44 

13 

52 

8.76 

31.44 

24.39 

.477 

1.00 

.52 

18 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.76 

31.11 

23*8? 

409.6 

.000 

10 

^0.34 

31.17 

23.93 

398.5 

.040 

20 

9.92 

31.27 

24.08 

384.7 

.079 

30 

9.54 

3^.33 

24.10 

374,6 

.117 

50 

8,75 

31.44 

24.4^ 

355.0 

.190 

STATION  155 


55-01  N   16  2-08  W 

WEATHER   BC  Z      ?AR  29.71 

TEMPERATURE    DRY  61    WET  57 


24  AUG  1940 

WIND  NNW  3 

DEPTH 


0440  GCT 
SEA   CALM 
95 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.74 

31.17 

23.87 

.562 

0.25 

.02 

12 

15 

10-22 

31.17 

23.95 

.547 

0.30 

.02 

8 

30 

10.09 

31.17 

23.97 

.533 

0.37 

.07 

10 

50 

9-87 

31.22 

24,05 

.522 

0.38 

.12 

13 

70 

8.88 

3^.40 

24.34 

.477 

0.70 

.4? 

21 

90 

8,23 

3^.51 

24.53 

.432 

1.10 

.63 

34 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

10^5 

AD 

0 

10.74 

31.17 

23,87 

404,8 

.000 

10 

10.35 

31.17 

23.93 

398.7 

.040 

20 

^0.18 

31.17 

23,96 

396,2 

.080 

30 

10.09 

31.17 

23.97 

394,9 

.120 

50 

9.87 

31  .22 

24.05 

388.1 

.198 

75 

8.69 

3^  .43 

24,4^ 

355.3 

.291 
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STATIO"'  156 


55-02  N   161-56  W 

WEATHEP   BC  Z      RAR  29.75 

TEMPERATURE    DRY  59    WET  56 


24  AUG  1940 

WIND  NNW  2 

DEPTH 


0640  GCT 
SEA   CALM 
17 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

0 

7 

14 


T^^MP 
10,37 
^0  04 
10.  17 


«AL 
3'. 72 

3n,95 
31  ,0B 


5IG-T 
23.58 
23.8! 
23.89 


OXY 
,527 
,528 
,565 


PHOS 
0.30 
0.35 
0.35 


NIT 

5IL 

.01 

11 

.02 

10 

.02 

12 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

0 

10 


TEMP 
10.37 
10-04 


SAL 
3-^.72 

31.02 


SIG-T 
23.58 
23.87 


10^6 


432. 

404. 


AD 
.000 
.042 


STATION  157 


55-05  N   161-55  W 

WEATHER   BC  Z      BAR  29.76 

TEMPERATURE    DRY  96    WET  55 


24  AUG  1940 

WIND  WNW  2 

DEPTH 


0830  GCT 
SEA   CALM 
53 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

]0,19 

30,75 

23.63 

,549 

0.38 

15 

9.87 

3^.99 

23.87 

.533 

0.43 

30 

9,66 

31.04 

23.94 

.518 

0.45 

47 

9.42 

31.09 

24.0? 

.513 

0.75 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10-19 

3-^.75 

23.63 

427.1 

.000 

10 

9.96 

3^.93 

23.81 

410.3 

.042 

20 

9  80 

3^.01 

23. 9n 

402.1 

.083 

30 

Q.66 

31  .04 

23.94 

397.9 

.123 

NIT 
»0?. 
.03 
.08 
.23 


SII- 
12 
12 
18 
19 


281 


STATION  158 


55-08  N   161-55  W 

weather  bc  z    bar  29.79 
t^:mperature   dry  55   wet  53 


24  AUG  1940 
WIND   NW  2 

depth 


0950  GCT 
SEA   CALM 
44 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

•^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.74 

29.81 

22,81 

.575 

0.22 

.00 

14 

10 

10.41 

30.72 

23.57 

.563 

0.25 

.00 

6 

25 

10.17 

30.95 

23.79 

.549 

0.30 

.01 

8 

38 

9.84 

3^.02 

23.90 

.531 

0.58 

.13 

12 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10' 6 

AD 

0 

10,74 

29.81 

22.81 

505.5 

.000 

10 

10.41 

30.72 

23.57 

433.0 

.047 

20 

10.27 

3^^.89 

23.73 

418.3 

.090 

30 

10-06 

30.99 

23.84 

407.8 

.131 

STATION  159 


55-12  N   161-54  W 

WEATHER   BC  Z      BAR  29.80 

TEMPERATURE    DRY  51    WET  51 


24  AUG  1940 

WIND   CALM 

DEPTH 


1132  GCT 
SEA   CALM 
115 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH- 
0 
10 
25 
50 
75 
110 


TEMP 

10.86 

10.17 

10.22 

8,40 

7,42 

6.74 


SAL 
28.75 
3^.75 
3'". 88 
31.27 
31.42 
31.47 


SIG-T 
21.97 
23.63 
23.73 
24.31 
24.57 
24.70 


OXY 
.574 
.556 
.550 
.477 
.439 
.391 


PHOS 
0.23 
0.25 
0.25 
0.75 
1.15 
1.15 


NIT 
.00 
.00 
•  00 
.29 
.25 
.39 


SIL 
22 
1 
5 
19 
27 
34 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 
0 
10 
20 
30 
50 
75 
100 


TEMP 

10,86 

10.17 

10.30 

9.79 

8,40 

7.42 


SAL 
28.75 
30.75 
30,83 
3^.98 
31.27 
31.42 


SIG-T 
21.97 
23.63 
23.68 
23.88 
24,31 
24,57 


lO^fi 
586.1 
427.0 
423.3 
404,3 
362.7 
338.5 


6.85  31.47  24.68  327.8 


AD 
.000 
.051 
.094 
.135 
.212 
.300 
.383 


282 


i 


STATION 

160 

55-17  N 

161-37 

W 

24  AUG  1940 

1344 

OCT 

WEATHER 

BC  Z 

BAR  29.79 

WIND   NE  1 

SEA   NE  1 

TEMPERATURE    DRY  51    WET  51 

DEPTH 

110 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.41 

31.15 

23»91 

.579 

0.30 

.01 

3 

10 

10.41 

31.15 

23.91 

.579 

0.33 

.00 

2 

25 

9.61 

31.26 

24»12 

.565 

0.38 

•  08 

2 

50 

8.03 

31.46 

24,52 

.491 

1.00 

•  50 

21 

75 

7.06 

31.49 

24.67 

.448 

1.10 

•  23 

24 

105 

31.51 

.302 

1.60 

•  20 

42 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.41 

31.15 

23.91 

400.9 

.000 

10 

10-41 

31.15 

23.91 

40U1 

.040 

20 

9.89 

31.22 

24#05 

387,9 

.079 

30 

9.25 

3^.31 

24.22 

371,7 

.117 

50 

8.03 

31.46 

24.52 

342,4 

.189 

75 

7.06 

3^.49 

24.67 

328*1 

.273 

( 

STATION 

161 

55-19  N 

161-20 

W 

24  AUG  1940 

1544 

GCT 

WEATHEP 

BC 

PAR  29 

.79 

WIND   CALM 

SE* 

W  1 

TEMPERATURE    DRY  51    WET  51 

DEPTH 

66 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.61 

31.49 

24,14 

.567 

0.26 

,09 

12 

10 

10.59 

31.51 

24,16 

.561 

0.36 

••10 

11 

25 

10.10 

31.51 

24,24 

•  556 

0.38 

.15 

12 

40 

9.58 

3^53 

24,34 

.543 

0.60 

•  22 

12 

60 

9.19 

31.58 

24,44 

.535 

0.78 

•  29 

14 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

10^6 

AD 

0 

10.61 

31.49 

24,14 

379,0 

.000 

10 

10.59 

31.51 

24,16 

377,4 

.038 

20 

10.27 

31.51 

24,21 

372,4 

.075 

30 

9.90 

31.51 

24,27 

366,7 

.112 

50 

9  34 

31.55 

24,39 

355,5 

.184 

283 


STATIOM  162 


55-21  N   161-04  W  24  AUG  1940 

WEATHER      C      RAR  29.79      WIND   NE  1 
TEMPERATURE    DRY  52    WET  52  DEPTH 


1733  GCT 
SEA  SSE  1 
31 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

0 

10 

15 

25 


TEMP 
^0  =  53 
10.53 
10.50 
10,37 


ML 
31.35 
31  .36 
31  .40 
31.42 


SIG-T 
24,04 
24.05 
24.08 
24.1? 


OXY 
.572 
.569 
.567 
.559 


PHOS 

NIT 

SIL 

0.28 

.02 

8 

0.28 

.01 

8 

0.28 

.03 

8 

0.38 

.10 

9 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

0 

10 

20 


TEMP 
10.53 
10.53 
10.45 


SAL 
31.35 
31.36 
31.42 


SIG-T 
24.04 
24.05 
24.11 


10^  fi 
388.1 
387,5 
381,9 


AD 
.000 
.039 
.077 


statiom 

163 

55-26  N 

160-45 

W 

i 

24  AUG  194C 

1945 

GCT 

WEATHER 

C 

BAR  29.78 

WIND   NE  1 

SEA 

CALM 

TEMPERATURE 

DRY  54    1 

WET  53 

DEPTH 

55 

OBSERVED  \ 

/ALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11.27 

30,97 

23,6? 

.575 

0.18 

.00 

7 

15 

10.50 

31.44 

24,1? 

.561 

0.26 

.07 

6 

30 

10.20 

31.44 

24,17 

.558 

0.36 

•  12 

7 

50 

8.22 

31.62 

24.61 

.504 

0,86 

.36 

16 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

10'  6 

AD 

0 

11.27 

3*^.97 

23.62 

428,3 

.000 

-10 

10.70 

31.34 

24,00 

391.7 

.041 

20 

10.51 

31.43 

24,11 

382,2 

.080 

30 

10.20 

31.44 

24,17 

376.7 

.118 

50 

8.22 

31.62 

24,61 

334,1 

.189 

284 


STATION  164 


55-24  N   160-29  W 

WEATHE"^      0      «AR  29.77 
TEMPERATURE    DRY  54    WET  53 


24  AUG  1940 
WIND   NE  1 

DEPTH 


2135  OCT 
SEA   CALM 
60 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
10 
20 
30 
40 
55 


TEMP 

11.27 

10.63 

10.41 

9.89 

9.45 

8.54 


SAL 

30.50 
3 1 .  26 

31.40 
31.49 
31.56 
31.65 


SIG-T 
23.25 
23.95 
24.10 
24.26 
24.38 
24.59 


OXY 
•  563 
.573 
.576 
.556 
.541 
.520 


PHOS 
0.20 
0.22 
0.28 
0.56 
0.62 
0.82 


NIT 
.00 
.00 
.03 
.14 
•  26 
.34 


SIL 
12 
7 
7 
7 
9 
17 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 
0 
10 
20 
30 
50 


TEMP 

11-27 

10-63 

10.41 

9.89 

8.88 


?AL 
30.50 
31.26 
3  ■'.40 
31.49 
3^  .62 


SIG-T 
23.25 
23.95 
24.10 
24.26 
24.52 


10' « 
463.1 
396.5 
382.8 
368.1 
343.5 


AD 
.000 
.043 
.082 
.120 
.191 


STATION  165 


55-22  N   160-18  W 

WEATHER      0      BAR  29.75 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  53 


24  AUG  1940 

WIND  ESE  1 

DEPTH 


2310  GCT 
SEA   CALM 
110 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

0 

1  0.74 

31.33 

23.99 

.560 

20 

9.77 

31.51 

24.29 

.539 

40 

9-36 

31.62 

24.44 

.529 

55 

8.79 

31.76 

24.64 

.517 

75 

8.11 

31.80 

24.77 

.504 

100 

7.70 

3^.82 

24.85 

.497 

PHOS 
0.30 
0.53 
0.72 
0.82 
0.98 
1.00 


NIT 

•  02 

.01 

•  01 
.01 
.00 
.14 


SIL 
9 
10 
12 
17 
19 
22 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.74 

31.33 

23.99 

392.9 

.000 

10 

10.18 

31^43 

24.16 

376.7 

.038 

20 

9.77 

31^51 

24.29 

364.6 

.075 

30 

9.61 

31.55 

24.35 

359.3 

.111 

50 

8.97 

31.72 

24.58 

337.4 

.181 

75 

8.11 

31.80 

24.77 

319.5 

.263 

100 

7.70 

31.82 

24.85 

312.8 

.342 

285 


STATION    166 


55-14    N       160-04    W 

WEATHER    0    P    Q  PAR    29.71 

TEMPERATURE         DRY    53         WET    53 


25    AUG    1940 

WIND    SSW    5 

DEPTH 


0125   GCT 
SEA       SW    1 
73 


OBSERVED    VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.96 

31.82 

24.33 

.545 

0.55 

.10 

11 

20 

9.28 

3^.82 

24.61 

.507 

0.90 

.22 

13 

40 

7.78 

31.96 

24.94 

.468 

1.00 

.40 

21 

68 

7.43 

32.09 

25.09 

.481 

1.15 

.02 

26 

INTERPOLATED 

AND    COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

."^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.96 

31.82 

24.33 

360.3 

.000 

10 

10-10 

31.80 

24.46 

348.0 

.035 

20 

9.28 

31.82 

24.61 

334.1 

.069 

30 

8.40 

31.89 

24.80 

316.2 

.102 

50 

7,^2 

32.02 

25.04 

293.5 

.163 

STATION 

167 

55-18    N 

159-54 

W 

t 

?5    AUG    1940 

1 

738 

GCT 

WEATHER 

BC    Z 

BAR    29 

•  11 

WIND      NW    4 

SEA 

NW    3 

TEMPERS 

rURE 

DRY    52        WET    51 

DEPTH 

68 

09 

SERVED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11.44 

31.87 

24.29 

.552 

0.05 

,02 

17 

20 

9.93 

31.83 

24.51 

.548 

0.42 

.13 

15 

40 

7.49 

32.07 

25.07 

.488 

1.20 

.10 

31 

62 

7.39 

32.10 

25.11 

.426 

1.20 

.07 

30 

INTERPOLATED 

AND   COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

10' 6 

AD 

0 

1  1.44 

31.87 

24.29 

364.7 

.000 

10 

10.80 

31.82 

24.36 

357,9 

.036 

20 

9.93 

31.83 

24.51 

343,3 

.071 

30 

8.43 

31.98 

24.87 

310,0 

.104 

50 

7.11 

32.11 

25.15 

282,7 

.163 

286 


STATION  168 


55-18  N   159-42  W 

WPATHER   BC  Z      BAR  29.77 

TEMPERATURE    DRY  52    WET  51 


25  AUG  1940 
WIND   NW  4 

DEPTH 


1930  GCT 
SEA   NW  3 
118 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
20 
40 
60 
80 
110 


TEMP 
11.32 
10.85 
9.28 
8.32 
7.71 
7.29 


^AL 
31  .60 
31.91 
31.85 
3^  .96 
37.07 
32.12 


SIG-T 
24.10 
24.42 
24.63 

24.87 
25.04 
25.14 


OXY 
.553 

.532 
.515 
.508 
.489 
.480 


PHOS 

NIT 

SIL 

0.05 

.01 

13 

0.25 

.14 

11 

0.62 

.43 

19 

0.83 

.27 

2^ 

0.98 

.09 

2 

1.05 

.08 

32 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 
0 
10 
20 
30 
50 
75 
100 


TEMP 

11.32 

11.22 

10.85 

9.99 

8.76 

7.84 

7.36 


SAL 
31.60 
31.80 
31.91 
3-'. 86 
31.90 
32.05 
32.12 


SIG-T 
24.10 
24.27 

24.42 
24.5'? 
24.75 

25.01 
25.13 


10^6 
382.6 
366.3 
352.2 
342.2 
321.0 
297.2 
285.9 


AD 
.000 
.037 
.073 
.108 
.174 
.251 
.324 


STATION 

169 

55-18  N 

159-28 

W 

25  AUG  1940 

2125 

GCT 

WEATHER 

BC 

BAR  29.78 

WIND  WNW  5 

SEA   NW  3 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  52 

DEPTH 

153 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11.13 

31.62 

24.15 

.543 

0.10 

.09 

13 

20 

10.33 

31.69 

24.34 

.527 

0.07 

.21 

13 

40 

9.48 

31.82 

24.58 

.521 

0.55 

.35 

15 

60 

8.46 

31.89 

24.79 

.510 

0.83 

.40 

21 

80 

7.83 

31.98 

24.95 

.497 

0.95 

.15 

26 

100 

7,77 

32.03 

25.00 

.491 

1.02 

.23 

27 

125 

7.37 

32.16 

25.16 

.487 

1.15 

.03 

28 

145 

7-11 

32.21 

25.23 

.477 

1.30 

.02 

28 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

11.13 

31.62 

24.15 

377.9 

.000 

10 

10.74 

31.65 

24.24 

369.4 

.037 

20 

10.33 

31.69 

24.34 

360.0 

.073 

30 

9.93 

31.76 

24.46 

348.7 

.108 

50 

8.92 

31.85 

24.69 

327.0 

.176 

75 

7.93 

31.96 

24.92 

305.1 

.255 

100 

7.77 

32.03 

25.00 

298.1 

.330 

287 


STATION  170 


55-10  N   159-18  W 

WEATHER     BC      BAR  29.79 

TEMPERATURE    DRY  56    WET  5« 


26  AUG  1940 
WIND  WNW  5 

DEPTH 


0054  GCT 
SEA   NW  3 
75 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

0 

20 

40 

68 


TEMP 

11.14 

11.42 

8.27 

7.54 


SAL 
3^.73 
32.05 
31.96 
32.12 


SIG-T 
24.23 
24,43 
24.87 
25.10 


OXY 
.555 

.552 

.509 
.490 


PHOS 

NIT 

SIL 

0.21 

.10 

13 

0.15 

.03 

4 

0.70 

.20 

24 

0.98 

.04 

28 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

lO'* 

AD 

0 

n-14 

31.73 

24.23 

370.0 

.000 

10 

11.71 

31.94 

24.29 

364.4 

.037 

20 

11.42 

32.05 

24.43 

351.5 

.073 

30 

9.57 

31.98 

24.69 

326,8 

.107 

50 

7.52 

31.98 

25»00 

297.8 

.169 

STATION  171 


55-02  N   159-10  W 

WEATHER     BC      BAR  29.81 

TEMPERATURE    DRY  57    WET  55 


26  AUG  1940 
WIND  WNW  3 

DEPTH 


0239  GCT 
SEA  WNW  1 
79 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

"^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

1  1,59 

31r92 

24,3^ 

.560 

0.05 

.01 

10 

20 

11.39 

31.96 

24,36 

.548 

0.18 

.00 

9 

40 

9.63 

32.16 

24.82 

.518 

0.53 

.35 

15 

60 

7,47 

32.16 

25.U 

.487 

0.98 

.01 

24 

74 

7.42 

32.16 

25.15 

.482 

0.95 

.07 

26 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

lo^e 

AD 

0 

11.59 

31,92 

24. 3n 

363.6 

.000 

10 

11.69 

31.92 

24.28 

365.5 

.036 

20 

11.39 

31.96 

24.36 

357.6 

.072 

30 

10.56 

32.09 

24.61 

334.3 

.107 

50 

8.24 

32.16 

25.03 

294.2 

.170 

288 


STATION  172 


54-51  N   159-01  W 

WEATHER   BC  Z      BAR  29.81 
TEMPERATURE    DRY  56    WET  54 


26  AUG  1940 
WIND  WNW  3 

DEPTH 


0430  GCT 
SEA  WNW  2 
75 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

12.03 

31.94 

24.23 

.548 

0.28 

•  00 

8 

20 

10.65 

31.85 

24.41 

.534 

0.46 

.12 

4 

30 

9.47 

32.00 

24.72 

.519 

0.80 

.22 

14 

40 

7.79 

32.09 

25.04 

.491 

1.26 

•  10 

24 

50 

7.53 

32.09 

25.08 

.488 

1.26 

.01 

24 

70 

7.22 

32.29 

25.28 

.478 

1.28 

.11 

25 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10=^6 

AD 

0 

12.03 

31.94 

24.23 

369.8 

.000 

10 

11.50 

31.83 

24.24 

368.9 

.037 

20 

10.65 

31.85 

24.41 

353.4 

.073 

30 

9.47 

32.00 

24.72 

323.8 

.107 

50 

7.53 

32.09 

25.08 

289.7 

.168 

STATION  173 


54-45  N   159-18  W 

WEATHER   BC  Z      BAR  29.82 

TEMPERATURE    DRY  55    WET  55 


26  AUG  1940 
WIND  WNW  2 

DEPTH 


0655  GCT 
SEA   SW  2 
58 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
10 
20 
30 
40 
50 


TEMP 

10.95 

10.86 

10.90 

9.26 

7.73 

7.42 


•^AL 
33.67 
31.69 
31.82 
32.14 
32.05 
32.09 


SIG-T 
24.22 
24.24 
24.34 

24.86 
25.02 
25.10 


OXY 
.590 
.581 
.542 

•  511 

•  485 
.475 


PHOS 

NIT 

SIL 

0.42 

.00 

4 

0.45 

•  01 

4 

0.62 

.04 

11 

0.94 

•  26 

13 

1.38 

•  18 

20 

1.44 

•  28 

26 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

«AL 

SIG-T 

10*6 

AD 

0 

10.95 

31.67 

24.22 

371.2 

.000 

10 

10.88 

31.69 

24.24 

368.8 

.037 

20 

10.90 

31.82 

24.34 

359.7 

.073 

30 

9.26 

32.14 

24.86 

310.2 

.106 

50 

7.42 

32.09 

25.10 

288.3 

.166 
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STATION  174 


54-41  N   159-31  W 

WEATHER      B      PAR  29.82 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  52 


26  AUG  1940 
WIND    W  3 

DEPTH 


0920  GCT 
SEA   5W  1 
75 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
20 
30 
40 
55 
70 


TEMP 

11.00 

11.07 

10.43 

8.79 

7.73 

7.67 


?AL 
31.76 
31.91 
32.01 
32.03 
32.16 
32.16 


SIG-T 
24.28 
24.38 
24.57 
24.85 
25.11 
25.12 


OXY 
.564 

.537 
.517 
.503 
.472 
.473 


PHOS 
0.38 
0.42 
0.58 
0.96 
1.25 
1.35 


NIT 
.05 
.02 
.18 
.40 
.15 
.20 


SIL 

4 

6 

9 

13 
21 
20 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 
0 
10 
20 
30 
50 


TEMP 
11.00 
11.26 
11.07 
10.43 

7.97 


SAL 
31.76 
31.83 
31.91 
32.01 
32.13 


SIG-T 
24.28 
24.29 
24.36 
24.57 
25.05 


10^6 
365.4 
364.8 
355.9 
338.1 
292.7 


AD 
.000 
.037 
.073 
.108 
.171 


STATION  175 


54-38  N   159-47  W 

WEATHER     BC      BAR  29.78 

TEMPERATURE    DRY  53    WET  52 


26  AUG  1940 

WIND  WSW  3 

DEPTH 


1200  GCT 
SEA   SW  1 
82 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11.14 

31.85 

24.32 

.551 

0.30 

.05 

8 

15 

11.12 

31.85 

24.33 

.550 

0.30 

.02 

7 

30 

9.19 

32.20 

24.9? 

.508 

0.77 

.02 

20 

35 

7,84 

32.21 

25.13 

.487 

1.04 

.16 

23 

40 

7.34 

32.27 

25.25 

.480 

1.20 

.11 

27 

55 

7.33 

32.27 

25.25 

.475 

1.35 

.09 

27 

75 

7.28 

32.27 

25.26 

.476 

.08 

26 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

11.14 

31.85 

24.3? 

361.1 

.000 

10 

11.34 

31.81 

24.26 

367.6 

.036 

20 

10.83 

32.02 

24.51 

343.8 

.072 

30 

9.19 

32.20 

24.92 

304.7 

.104 

50 

7.34 

32.27 

25.25 

273.8 

.162 

75 

7.28 

32.27 

25.26 

273.3 

.230 
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54-36  N   160-06  W 
WEATHER    0  D      BAR 
TEMPERATURE    DRY  52 


STATION  176 


29.74 
WET  52 


26  AUG  1940 
WIND  WSW  3 

DEPTH 


1421  GCT 

SEA   SW  1 
102 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIl. 

0 

11.23 

32.12 

24.52 

.560 

0.41 

.00 

2 

20 

11.12 

32.14 

24.55 

.542 

0.56 

.05 

5 

40 

7.17 

32.16 

25.18 

.483 

1.20 

.01 

25 

60 

7.17 

32.32 

25.31 

.474 

1.30 

.02 

26 

80 

7.18 

32.32 

25.31 

.471 

1.43 

.10 

24 

97 

7.12 

32.34 

25.33 

.469 

1.38 

.10 

29 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10*6 

AD 

0 

11.23 

32.12 

24.52 

342.7 

.000 

10 

11.65 

32.13 

24.45 

349.4 

.035 

20 

11.12 

32.14 

24.55 

339.7 

.069 

30 

8.65 

32.13 

24.95 

302.0 

.101 

50 

7.17 

32.26 

25.26 

272.3 

.158 

75 

7.19 

32.32 

25.31 

268*4 

.226 

STATION  177 


54-33  N   160-23  W 

WEATHER  0  D  G      BAR  29.64 

TEMPERATURE    DRY  52    WET  52 


26  AUG  1940 
WIND   SW  3 

DEPTH 


1630  GCT 
SEA   SW  2 
142 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11.33 

31.94 

24,36 

.550 

0.40 

.02 

32 

20 

11,12 

32.07 

24.50 

.543 

0.42 

.09 

4? 

30 

9.05 

32.18 

24.93 

.516 

0.80 

.19 

3 

40 

8.47 

32.25 

25.07 

.499 

0.98 

.08 

7 

60 

7.09 

32.34 

25.34 

.476 

1.35 

.00 

15 

80 

6.91 

32.38 

25.39 

.474 

1.32 

.00 

2  4 

110 

6.76 

32.45 

25.47 

.469 

1.25 

.01 

27 

135 

6.41 

32.59 

25.62 

.442 

1.36 

.19 

31 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


FPTH 

TEMP 

'^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

11,33 

31.94 

24.36 

357.7 

.000 

10 

11.88 

31.99 

24.30 

363.7 

.036 

20 

11.12 

32.07 

24.50 

344.9 

.071 

30 

9.05 

32.18 

24.93 

304.1 

.103 

50 

7.63 

32.30 

25.23 

275.4 

.161 

75 

6.95 

32.37 

25.38 

261.6 

.228 

100 

6.84 

32.41 

25.42 

257.5 

.293 
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STATION  178 


5A-31  N   160-39  W 

WPATHER  ORG      ^.AP.    29.52 

TEMPERATURE    DRY  53    WET  53 


26  AUG  1940 
WIND  SSW  5 

DEPTH 


1905  GCT 
SEA   SW  4 
146 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11.41 

32.21 

24,55 

.556 

0.46 

.02 

10 

10 

11.38 

32.21 

24.56 

.544 

0.44 

.01 

8 

40 

8.41 

32.39 

25. lo 

.506 

1.00 

.10 

21 

60 

7,04 

32.50 

25.47 

,487 

1.16 

.00 

29 

80 

6  62 

32.56 

25.57 

.462 

1.2b 

.02 

34 

110 

6.15 

32.72 

25.76 

.451 

1.42 

.15 

44 

140 

5.63 

32.97 

26.0^ 

.380 

1.56 

.00 

47 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

11.41 

32.21 

24.55 

339.1 

.000 

10 

11.38 

32.21 

24.56 

338.6 

.034 

20 

10.27 

32.27 

24. 8n 

316.1 

.067 

30 

9.28 

32.33 

25.01 

296.4 

.098 

50 

7.61 

32.45 

25.35 

264.0 

.154 

75 

6.72 

32.54 

25.54 

246.0 

.218 

100 

6.31 

32.66 

25. 6o 

232.3 

.278 

STATION  179 


54-28  N   160-55  W 

WEATHER    0  F      BAR  29.46 

TEMPERATURE    DRY  53    WET  52 


26  AUG  1940 
WIND   SW  3 

DEPTH 


2135  GCT 
SEA   SW  4 
139 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SlG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11.36 

31.87 

24.30 

•  582 

0.08 

.0] 

6 

20 

11.01 

32.12 

24.56 

.576 

0.47 

.03 

8 

30 

9,40 

32.29 

24.96 

.534 

0.68 

.13 

11 

40 

8.25 

32.41 

25.23 

.509 

1.04 

.14 

21 

60 

7.29 

32.56 

25.48 

.511 

1.16 

.15 

25 

80 

6.64 

32.59 

25.59 

.488 

1.22 

.00 

28 

100 

6.39 

32.61 

25.64 

.464 

1.40 

.01 

30 

130 

5,79 

32.88 

25.93 

.421 

1.46 

.03 

38 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

10"* 

AD 

0 

n.36 

31.87 

24.30 

363.4 

.000 

10 

11.66 

31.98 

24.33 

360.6 

.036 

20 

11.01 

32.12 

24.56 

339.4 

.071 

30 

9.40 

32.29 

24.96 

301.2 

.103 

50 

7.73 

32.50 

25.37 

261.9 

.159 

75 

6.76 

32.56 

25.57 

243.5 

.222 

100 

6.39 

32.61 

25.64 

237.0 

.262 
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STATIOM  180 


5^-25  N   161-11  W 

WEATHEP    0  2      PAR  29.42 

TEMPERATURE    DRY  53    WET  52 


27  AUG  19A0 
WIND  WSW  3 

DEPTH 


0004  GCT 

SEA   SW  4 
149 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

•^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11.15 

31.91 

24,37 

.611 

0.20 

.01 

1 

20 

10.79 

3^.91 

24.4^ 

.574 

0.22 

.02 

? 

30 

10.38 

32.05 

24.61 

.544 

0.45 

•  00 

0 

40 

8.70 

32.05 

24. 8P 

.525 

0.45 

.00 

14 

60 

7.21 

32.39 

25.36 

.512 

0.42 

.02 

24 

80 

6,69 

32.39 

25.43 

.471 

0.50 

.21 

27 

110 

6.21 

32.63 

25.68 

.457 

0.50 

.28 

35 

140 

5.69 

32.95 

25.90 

.391 

1.62 

•  33 

34 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10*6 

AD 

0 

11.15 

31.91 

24.37 

356.8 

.000 

10 

11.05 

31.86 

24.35 

359.1 

.036 

20 

■"0.79 

31.91 

24.43 

351.2 

.072 

30 

10.38 

32.05 

24,61 

334.4 

.106 

50 

7.83 

32.26 

25.17 

281.1 

.168 

75 

6.81 

32.38 

25.41 

259.1 

.236 

100 

6.37 

32.54 

25.59 

STATION 

242.0 
181 

.299 

54-23  N 

161-30 

W 

27  AUG  1940 

0204  GCT 

WEATHER 

C 

PAR  29 

.42 

WIND    W  5 

SEA 

SW  4 

TEMPERATURE 

DRY  53    WET  52 

DEPTH 

87 

• 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

11.08 

31.65 

24.18 

.594 

0.20 

.00 

1 

20 

11.03 

31.69 

24.22 

.574 

0.27 

.00 

2 

30 

9.77 

31.85 

24.56 

•  530 

0.55 

•  08 

11 

40 

8.11 

32.07 

24.98 

.521 

UOO 

.22 

21 

60 

7.13 

32.16 

25.19 

1^35 

•  07 

28 

80 

6.86 

32, 3B 

25.40 

.477 

U35 

.00 

28 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIO-T 

10^  e 

AD 

0 

11.08 

31.65 

24.18 

374.9 

.000 

10 

11.47 

31.62 

24.09 

383.9 

.038 

20 

11.03 

31.69 

24.22 

371.5 

.076 

30 

9.77 

3^.85 

24.56 

339.5 

.112 

50 

7,53 

32.10 

25.09 

289.0 

.175 

75 

6.86 

32.31 

25.34 

264.9 

.244 
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STATION  182 


54-20  N   161-46  W 

WEATHER      C      RAR  29.41 

TEMPER<VT'JRE    DRY  52    WET  49 


27  AUG  1940 
WIND  WNW  6 

DEPTH 


0413  GCT 
SEA   SW  5 
150 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

'^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.98 

31.56 

24. 1^ 

.560 

0.20 

.00 

0 

20 

10.90 

31.62 

24.19 

.558 

0.20 

.00 

0 

30 

9.32 

3^.87 

24.64 

.537 

0.60 

.38 

7 

50 

7.54 

32.16 

25. n 

.490 

0.63 

.08 

20 

75 

7.05 

32.34 

25.34 

.483 

1.18 

.01 

24 

100 

6.86 

32.36 

25.38 

.476 

1.18 

.10 

28 

120 

6.63 

3?. 43 

25.47 

.458 

1.25 

.08 

36 

140 

6.16 

32.63 

25.68 

.407 

1.30 

.18 

40 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

■^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.98 

31.56 

24.13 

379.9 

.000 

10 

11.45 

31.52 

24.0! 

390.9 

.039 

20 

10.90 

31.62 

24.19 

374.5 

.077 

30 

9.32 

31.87 

24.64 

331.2 

.112 

50 

7.54 

32.16 

25.13 

284.6 

.174 

75 

7.05 

32.34 

25.34 

265.1 

.243 

100 

6.86 

32.43 

25.47 

252.0 

.308 

STATION  183 


54-18  N   162-02  W 

WEATHER    C  Z      BAR  29.41 

TEMPERATURE    DRY  51    WET  50 


27  AUG  1940 
WIND  WSW  6 

DEPTH 


0743  GCT 
SEA   SW  6 
73 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.68 

31.55 

24.17 

.575 

0.10 

.00 

2 

•20 

9.67 

31.82 

24.55 

.534 

0.45 

.28 

10 

30 

7,95 

31.94 

24.9-^ 

.502 

0.96 

.75 

22 

40 

7.62 

32.00 

25.00 

.490 

1.20 

.70 

26 

50 

7.52 

32.14 

25.12 

.480 

0.55 

.64 

27 

65 

6.99 

32.12 

25.18 

.476 

l.]8 

.38 

30 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.68 

31.55 

24.17 

375.7 

.000 

10 

10.58 

31.69 

24.3'^ 

363.9 

.037 

20 

9,67 

31.82 

24.55 

340.0 

.072 

30 

7.95 

31,94 

24.90 

306.3 

.104 

50 

7,52 

32.14 

25.1? 

285.9 

.163 
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STATION    184 

5'f-16    N       162-18    W  27    AUG    1940  1010   GCT 

WEATHER  C    Z  ■'A"    29.40  WIND         W    5  SEA       SW    6 

TEMPERML.'RE         DRY    51         WET    50  DEPTH      71 

OBSERVED  VALUES 


DFPTH 

TEMP 

«6L 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

10.39 

31  .49 

24.17 

.564 

0.30 

.00 

0 

5 

10.38 

31  .47 

24.16 

.552 

0.?5 

.00 

0 

15 

10.38 

31.51 

24. IQ 

.558 

0.35 

.00 

0 

25 

10.26 

31.67 

24.3^ 

.555 

0.40 

.02 

1 

35 

8.48 

31.83 

24.7/f 

.510 

0.82 

.29 

20 

45 

7.71 

31.94 

24.94 

.483 

0.98 

.38 

22 

60 

7.12 

32.03 

25.09 

.482 

1.03 

.47 

27 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TFMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

10.39 

31.49 

24.17 

375.4 

.000 

10 

10.40 

3?. 48 

24.16 

376.5 

.038 

20 

10-53 

3?  .59 

24.2^ 

370.7 

.075 

30     9.24     31.76     24.57     338.1      .110 
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STATION  DATA,  1941 


296 


c 


I 


297 


[  STATION    1 

5^-09  N    166-36  1  23  MAI  19U  2037  GCT 

WFATHER  C  SA<=    30.05  WIND      SW    4  SEA         W    1 

TEMPERATURE         DRY    48         WET    45  DEPTH      896 

OBSERVED    VALUES 

DEPTH  TEMP  ^AL  SIG-T  OXY 

0  5.76  32.41  25.56  .729 

10  5.68  32.41  25.57  ,725 

20  5.39  32.45  25.64  .680 

INTERPOLATED    AND    CON^PUTED    VALUES 

DEPTH  TEMP  :^AL  SlG-T  10^6  AD 

0  5.76  32.41  25.56  243.4  .000 

10  5.68  32i,41  25.57  242.6  .024 

20  5.39  32.45  25.64  236.5  .048 


PHOS 

NIT 

SIL 

1.40 

.1-2 

10 

1.05 

.12 

10 

1.05 

.15 

14 

298 


STATION'  2 


53-58  N   167-11  W 

WEATHER   BC  Z      BAR  30.05 

TEMPERATURE    DRY  ^4    WET  43 


23  MAY  1941 
WIND   SW  6 

DEPTH 


2347  GCT 

SEA    W  4 
1756 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SI6-T 

OXY 

PHOS     NIT 

SIL 

0 

5.82 

32.50 

25.62 

.737 

1.50 

.10 

5 

10 

5-79 

32.50 

25.63 

.736 

1.40      « 

.10 

5 

20 

5.75 

32.48 

25.6^ 

.738 

2. CO 

.09 

6 

30 

5.-69 

32.48 

25.6? 

.736 

1.35 

.10 

5 

40 

4.96 

'32.43 

25.67 

.648 

1.60      . 

.15 

14 

50 

4.84 

32.48 

25.72 

.622 

1.55' 

.18 

18 

75 

4.47 

32.63 

25.88 

.563 

1.50      . 

.19 

38 

100 

4.58 

32.72 

25.94 

.537 

1.70      . 

.12 

40 

135 

4,62 

32.88 

26.06 

.496 

1.50      « 

.10 

43 

170 

4.31 

33.04 

26.22 

.486 

1.60      • 

.04 

49 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

5.82 

32.50 

25.6-' 

237.3 

.000 

10 

5.79 

32.50 

25.63 

237,1 

.024 

20 

5.75 

32.48 

25.62 

238.2 

.048 

30 

5.69 

32.48 

25.62 

237.6 

.072 

50 

4.84 

32.48 

25.72 

228.6 

.119 

75 

4.47 

32.63 

25.88 

213.7 

.174 

100 

4,58 

32.72 

25.94 

208.3 

.227 

150 

4.53 

32.95 

26.13 

190.9 

.327 

299 


STATIC^  3 

53-45  N   167-50  W               24  MAY  1941  0409  GCT 

WEATHER    C  Z      BA'?  30.06      WIND    S  5  SfA  W  4 

TEMPERATURE    DRY  44    WET  43           DEPTH  1390 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      'AL      SIG-T      OXY  PHOS  MIT     SIL 

0     5.71     32.47     25.6^,     .692  3.00  .19      12 

10     5.67     3^.48     25.6^     .695  2.50  .18      10 

20     5,53     32,47     25.6^     .673  2.50  .17      14 


30 

5  51 

32.47 

25.64 

.681 

1.60 

.17 

10 

^0 

5-42 

32.47 

25.6'^ 

.661 

1.20 

.18 

12 

50 

5  15 

32.50 

25.70 

.619 

1.50 

.21 

43 

75 

4.,  8  9 

32.61 

25.8? 

.588 

1.50 

.21 

28 

100 

4.69 

32.66 

25.88 

.567 

1.75 

.10 

37 

135     4  71     32.74     25.9^     .534       1.30      .08      66 
170     4.52     32.84     26.04     .502       2.50      .0?      50 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

5,71 

32.47 

25.61 

238.3 

.000 

10 

5»67 

32.48 

25.6'=* 

237,2 

.024 

20 

5.53 

32.47 

25.6? 

236.5 

.048 

30 

5.51 

32.47 

25.64 

236,4 

.072 

50 

5.15 

32.50 

25.70 

230,4 

.119 

75 

4.89 

32.61 

25.82 

219.6 

.175 

100 

4-69 

32.66 

25.88 

213,9 

.229 

150 

4,65 

32.78 

25.98 

204,9 

.334 

300 


5TATI0M  ^ 


54-12  N   168-13  W 

WEATHER    C  Z      BAR  30.06 

TEMPERATURE    DRY  4^    WET  43 


24  MAY  1941 
WIND    S  4 

DEPTH 


0820  GCT 
SEA    W  4 
1810 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS      NIT 

SIL 

0 

5,63 

32.47 

25.62 

.698 

0.80      • 

tl4 

13 

10 

5.66 

32.47 

25.6? 

.704 

0.85      . 

.13 

11 

20 

5.64 

32.47 

25.62 

.695 

0.85      < 

.13 

15 

30 

5,55 

32.50 

25.66 

.678 

0.90 

il4 

15 

40 

5.51 

32.50 

25.66 

.666 

1.10 

■  14 

13 

50 

5.34 

32.50 

25.68 

.629 

1.20      . 

>14 

38 

75 

5.03 

32.61 

25.80 

.618 

l.TO      . 

>16 

30 

100 

5.07 

32.68 

25.85 

.576 

2.50      . 

.15 

30 

135 

4.94 

32.74 

25.9? 

.563 

1.60      < 

.13 

62 

170 

4.76 

32.83 

26.01 

.528 

3.00      i 

.13 

50 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


PTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

5.63 

32.47 

25.6? 

237,4 

.000 

10 

5-66 

3?.  4  7 

25.6? 

237.8 

.024 

20 

5  64 

32.47 

25.6? 

237.7 

.048 

30 

5,55 

32.50 

25.66 

234.6 

.072 

50 

5,34 

32.50 

25.68 

232.4 

.119 

75 

5.03 

32.61 

25. 8n 

221.1 

.176 

100 

5.07 

32.68 

25.85 

216.5 

.231 

150 

4.87 

32.77 

25.95 

208.0 

.337 

301 


STATION  5 


5^.-^0  N   168-35  W 

WEATHER    C  Z      PAR  30.01 

TFMPER.'^URE    DRY  A3    WET  42 


24  MAY  1941 
WIND    5  4 

DEPTH 


1201  GCT 
SEA   SW  4 
2012 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

5.73 

32.63 

25.74 

.682 

1.00 

.15 

15 

10 

5.73 

32.65 

25,75 

.682 

1.70 

.12 

15 

20 

5.72 

32.66 

25,76 

.682 

1.10 

.12 

18 

30 

5.36 

32.70 

25,84 

.607 

1.40 

.12 

30 

40 

5.22 

32.77 

25.91 

.567 

1.55 

42 

50 

5.14 

32.79 

25,93 

.548 

1.55 

,10 

34 

75 

4,71 

32.94 

26,10 

,485 

1.50 

.12 

46 

100 

4.32 

33.01 

26,20 

.506 

1.70 

.00 

42 

135 

3.88 

33,10 

26,31 

.528 

1.70 

,07 

50 

170 

1.94 

33.12 

26.49 

.527 

3.00 

,00 

50 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

5.73 

32.63 

25,74 

226,6 

.000 

10 

5,73 

32.65 

25,75 

225,2 

.023 

20 

5.72 

32.66 

25,76 

224,4 

.045 

30 

5.36 

32.70 

25,84 

217,5 

.067 

50 

5.14 

32.79 

25,93 

208,5 

.110 

75 

4.71 

32.94 

26,10 

192,9 

.160 

100 

4,32 

33.01 

26,20 

183,8 

.207 

150 

3.23 

33.12 

26,39 

165,6 

.294 

302 


STATION  6 

55-OS  ^'   169-01  W  24  MAY  1941        1545  GCT 

V^p/yXHER    0  Z      ^A9  29.91      WIND   SW  3      FEA   5W  4 
TEMPERATURE    DRY  45    WET  44  DEPTH   1893 

0?!SERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

TAL 

SIG-T 

OXY 

PH05 

NIT 

SIL 

0 

5.51 

32.83 

25.92 

.651 

.17 

16 

10 

5,50 

32.81 

25.91 

.653 

1.25 

.18 

16 

20 

5.51 

32.81 

25.91 

.657 

3.60 

.18 

16 

30 

5.50 

32.81 

25.91 

.651 

.16 

16 

40 

4-96 

3?.  86 

26.01 

.628 

.15 

24 

50 

4.32 

32.90 

26. OS 

.615 

1.55 

.15 

26 

75 

4  37 

33.10 

26.26 

.463 

1.90 

.20 

26 

10^ 

4.  15 

33.12 

26.3^ 

.473 

1.65 

.18 

50 

135 

3,91 

33.19 

26.38 

.479 

1.72 

.02 

48 

?70 

1  42 

33.28 

26.66 

.462 

1.78 

.00 

50 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

10^  B 

AD 

0 

5.51 

32.83 

25.92 

209.1 

.000 

10 

5.50 

32.81 

25.91 

210.6 

.021 

20 

5-51 

32.81 

25.91 

210.8 

.042 

30 

5.50 

32.81 

25.91 

210.8 

.063 

50 

4,S? 

32.90 

26.0'= 

196.8 

.104 

75 

4.37 

33.10 

26.26 

177.4 

.151 

100 

4-15 

33.12 

26.30 

173.9 

.195 

150 

3.12 

33.23 

26.49 

156.3 

.278 

303 


STATIOM  7 

55-38  N   169-38  W  24  MAY  1941        19A5  GCT 

WEATHER    0  R      BAR  29.77      WIND    E  6      SEA    E  4 
TEMPERATURE    DRY  43    WET  42  DEPTH   2195 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      ?AL      SI6-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

4.62 

32.27 

25.58 

.647 

1.23 

.19 

25 

5 

4.57 

10 

4.62 

32.27 

25.58 

.649 

1.26 

.22 

26 

20 

4.83 

32.56 

25.78 

.651 

1.27 

.22 

26 

30 

4.79 

32.56 

25.79 

.639 

1.28 

.23 

24 

40 

4.74 

32.63 

25.85 

.617 

1.34 

.22 

24 

50 

4,73 

32.74 

25.94 

.598 

1.36 

.21 

26 

75 

4.51 

32.90 

26.00 

.566 

1.44 

.17 

37 

100 

4.10 

32.95 

26.17 

.552 

1.62 

.17 

39 

135 

3.84 

33.03 

26.26 

.547 

1.62 

.18 

43 

170 

3.49 

33.04 

26. 3n 

.577 

1.82 

.20 

45 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH     TEMP      =^AL      SIG-T      10^6       AD 

.000 
.024 
.047 
.069 
.112 
.162 
.210 
150     3.70     33.04     26.28     175.9      .301 


0 

4,62 

32.27 

25.58 

241.7 

10 

4.62 

32.27 

25.58 

241.8 

20 

4.83 

32.56 

25.78 

222.2 

30 

4,79 

32.56 

25.79 

221.9 

50 

4-73 

32.74 

25.94 

207,9 

75 

4,51 

32.90 

26. OQ 

193.8 

100 

4-10 

32.95 

26.17 

186.2 

304 


STATION'    8 

57-23    N       170-52    W  26    May    19'>1  1114    GCT 

WEATHER         C    Z  PAR    30.16  WIND       NW    3  SEA       SW    4 

TEMPERATURE         DRY    39         WET    39  DEPTH      88 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      ''-AL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

2-28 

31.82 

25.43 

.726 

0.72 

.02 

4 

10 

2.29 

31.83 

25.44 

.729 

0.74 

.02 

8 

20 

2.27 

31.83 

25.44 

.726 

0.78 

•  04 

10 

30 

2.65 

31.92 

25.48 

.741 

0.80 

.02 

10 

40 

3.06 

32.09 

25.58 

.717 

1.10 

.07 

12 

50 

2-60 

31.96 

25.57 

.885 

1.22 

.06 

14 

65 

2.60 

32.07 

25.61 

.675 

1.30 

•  08 

18 

80     2.59     32.03     25.57     .673       1.34      .08      20 


INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^  6 

AD 

0 

2.28 

3]. 82 

25.43 

255.7 

.000 

10 

2,29 

31.83 

25.44 

255.0 

.026 

20 

2-27 

31.83 

25.44 

254.9 

.051 

30 

2.65 

3]. 92 

25.48 

250.9 

.076 

50 

2,60 

31.96 

25.52 

247.5 

.126 

75 

2-59 

32.06 

25.60 

239.9 

.187 

305 


STATION  9 


57-26  N   171-51  W 

WEATHER    0  Z      BAR  30.20 

TEMPERATURE    DRY  38    WET  38 


26  MAY  1941 

WIND   NE  2 

DEPTH 


1557  6CT 
SEA   NW  2 
111 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

-^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

3.54 

32.18 

25.61 

.723 

0.74 

.06 

14 

5 

3.55 

32.16 

25. 6-^ 

.715 

0.80 

.05 

14 

15 

3.55 

32.18 

25.61 

.713 

0.96 

.07 

14 

25 

3.  55 

32.23 

25.65 

.690 

1.10 

.09 

15 

35 

3.56 

32.21 

25.63 

.679 

1.22 

.07 

16 

45 

3  54 

32.23 

25.65 

.670 

1.24 

.06 

16 

65 

2.  39 

32.30 

25.81 

.631 

1.80 

.17 

34 

85 

2  c  40 

3  2.30 

26.80 

.623 

1.62 

.15 

36 

105 

2.  27 

32.29 

25,81 

.621 

1.64 

.16 

37 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

3.54 

32.18 

25.61 

238.4 

.000 

10 

3.55 

32.17 

25.60 

239.3 

.024 

20 

3.,  55 

32.21 

25.64 

236.3 

.048 

30 

3.56 

32.22 

25.64 

235.7 

.072 

50 

3.14 

32.25 

25.70 

229.9 

.119 

75 

2.41 

32.30 

25.80 

220.4 

.175 

100 

2.32 

32.29 

25.80 

220.5 

.230 

306 


STATION!  10 


57-50  N   171-20  W 

WEATHER      0      BAR  30.22 

TEMPERATURE    DRY  38    WET  37 


26  MAY  1941 
WIND    E  3 

DEPTH 


1938  GCT 
SEA    N  2 
96 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

«^AL 

SIG-T 

OXY 

0 

2.42 

31.85 

25.44 

.750 

10 

2.61 

31.91 

25.48 

.759 

20 

3.05 

32.09 

25.58 

.739 

30 

2.97 

32.09 

25. 5o 

'.723 

40 

2.69 

32.14 

25.65 

.689 

50 

2.12 

32.18 

25.73 

.641 

70 

1.82 

32.18 

25.75 

.619 

90 

1.83 

32.18 

25.75 

.618 

PHOS 

NIT 

SIL 

0.37 

.00 

3 

0.36 

.00 

4 

0.47 

.03 

6 

0.67 

.03 

7 

1.03 

.07 

15 

1.48 

.09 

22 

1.61 

.09 

28 

1.73 

.11 

31 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

2.42 

31.85 

25.44 

254.4 

.000 

10 

2.61 

31.91 

25.48 

251.3 

.025 

20 

3.05 

32.09 

25.58 

241.2 

.050 

30 

2.97 

3?. 09 

25. 50 

240.5 

.074 

50 

2.12 

32.18 

25.73 

227.3 

.121 

75 

1.79 

32.18 

25.75 

225.1 

.178 

307 


STATIOM  11 


57-58  N   172-31  W 

WPATHEP      0      RAP  30.22 

TEMPERATURE    DRY  ^0    WET  39 


26  MAY  1941 
WIND  ENE  3 

DEPTH 


2323  GCT 

SEA    N  2 
109 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

<^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

3.47 

32.30 

25.71 

.696 

1.15 

•  12 

12 

10 

32.30 

.699 

1.18 

.12 

12 

20 

3.31 

32.30 

25.73 

.696 

0.85 

.13 

14 

30 

3,33 

32.30 

25.73 

.694 

0.95 

.10 

14 

40 

3.09 

32.30 

25.75 

.680 

0.98 

.12 

15 

50 

2.11 

32.32 

25.84 

.645 

1.60 

.15 

28 

75 

2,03 

32.34 

25.86 

.633 

1.77 

.15 

34 

100 

2,00 

32.34 

25.87 

.6^0 

1.75 

.14 

34 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

:^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

3.47 

32.30 

25.71 

228.7 

.000 

10 

3,39 

32.30 

25.72 

228.0 

.023 

20 

3.31 

32.30 

25.73 

227.4 

.046 

30 

3,33 

32.30 

25.73 

227,7 

.069 

50 

2,11 

32.32 

25.84 

216.6 

.113 

75 

2.03 

32.34 

25.86 

214.6 

.167 

100 

2=00 

32.34 

25.87 

214.4 

.221 

308 


STATION  12A 


58-20  N   172-01  W 

WEATHEP      C      BAR  30.17 

TEMPERATURE    DRY  38    WET  37 


27  MAY  19A1 

WIND   NE  h 

DEPTH 


0250  GCT 
SEA    S  2 
100 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

2.40 

31.83 

25.43 

.752 

0.11 

.00 

3 

10 

2,12 

31.83 

25.45 

.627 

0.15 

.00 

4 

20 

2.00 

31.85 

25.48 

.748 

0.20 

.00 

6 

30 

2.19 

31.89 

25.40 

.744 

0.38 

.00 

5 

40 

1.34 

32.07 

25.70 

.617 

1.68 

.04 

10 

50 

0.92 

32.14 

25.78 

.556 

1.87 

•  03 

27 

70 

1.22 

32.23 

25.8? 

1.97 

.05 

30 

95 

1.27 

32.25 

25.84 

.553 

1.98 

.05 

39 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

2.40 

31.83 

25.43 

255.8 

.000 

10 

2.12 

31.83 

25.45 

253.8 

.025 

20 

2.00 

31.85 

25.48 

251.5 

.050 

30 

2.19 

31.89 

25.49 

249.8 

.075 

50 

0.92 

32.14 

25.78 

222.8 

.122 

75 

1.26 

32.24 

25.84 

217.1 

.177 

STATION  12B 


58-20  N   172-01  W 
WEATHER  BAR 

TEMPERATURE    DRY       WET 


27  MAY  1941 

WIND 

DEPTH 


0335  GCT 
SEA 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

2.48 

31.85 

25.44 

.737 

0.27 

.00 

0 

10 

2.21 

31.85 

25.46 

.765 

0.17 

.00 

1 

20 

2.22 

31.85 

25.46 

.755 

0.24 

.00 

1 

30 

1,87 

31.94 

25.56 

.691 

0.52 

.02 

2 

40 

1,25 

3'. 05 

25.68 

.651 

1.24 

.02 

3 

50 

0.84 

32.14 

25.78 

.446 

1.87 

.04 

13 

70 

1  ,45 

32.23 

25.82 

.605 

1.74 

.08 

25 

95 

1-34 

32.29 

25.87 

.542 

1.86 

.06 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

2-48 

31.85 

25.44 

254.9 

.000 

10 

2.21 

31.85 

25.46 

252.9 

.025 

20 

2.22 

31.85 

25.46 

253.0 

.050 

30 

1.87 

31.94 

25.56 

243.8 

.075 

50 

0-84 

32.14 

25.78 

222.3 

.122 

75 

1,51 

32.25 

25.83 

217.9 

.177 

309 


STATION  13 


5S-44  N   171-52  W 

W^^ATHER      0      EAR  30.10 
TEMPERATURE    DRY  33    WET  32 


27  MAY  1941 
WIND  ENE  6 

DEPTH 


0708  GCT 
SEA   NE  4 
96 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

<=AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

0.33 

31,42 

25.23 

.782 

0.22 

.00 

2 

10 

0=44 

3^.40 

25.21 

.783 

0.23 

.00 

4 

20 

0,43 

3!'. 40 

25.21 

.783 

0.22 

.00 

4 

30 

0.34 

31.40 

25.21 

.783 

0.27 

.00 

4 

40 

31  .44 

.784 

0.22 

.00 

2 

50 

-  0,12 

31.85 

25.59 

.603 

1.86 

.02 

16 

70 

0.56 

32.09 

25.76 

.570 

2.06 

.02 

39 

90 

0.54 

32.09 

25.76 

.574 

2.20 

.03 

42 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^5 

AD 

0 

0.33 

31.42 

26.23 

274.9 

.000 

10 

0,44 

31.40 

25.21 

276.9 

.028 

20 

0,43 

31.40 

25.21 

276.8 

.056 

30 

0.34 

31.40 

25.21 

276.3 

.084 

50 

-  0-12 

31.85 

25.59 

239.9 

.136 

75 

0.62 

32.11 

25.77 

223.4 

.194 

STATION 

14 

58-52  N 

173-02 

W 

27  MAY  1941 

11 

06  GCT 

WEATHER 

0  S 

RAR  30.01 

WIND   NE  6 

SEA 

NE  4 

TEMPERAT! 

JRE    DRY  33    WET  33 

DEPTH 

107 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

^AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

0 

1.68 

31.65 

25.34 

.754 

10 

1.67 

31.65 

25.34 

.753 

20 

1-81 

31.69 

25.36 

.758 

30 

1,46 

31.85 

25.51 

.741 

40 

1.17 

32.27 

25.87 

.582 

50 

1.76 

32.47 

25.99 

.557 

75 

1.71 

3?. 48 

26.0'^ 

.556 

100 

1.73 

32.47 

25.99 

.554 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10*6 

AD 

0 

1.68 

31.65 

25.34 

264.6 

.000 

10 

1,67 

31.65 

25.34 

264.5 

.026 

20 

1,81 

31.69 

25.36 

262.4 

.052 

30 

1,46 

3-'  .85 

25.51 

248.0 

.078 

50 

1.76 

32.47 

25.99 

202.8 

.123 

75 

1.71 

32.48 

26.00 

201.8 

.174 

100 

1.73 

32.47 

25.99 

202.7 

.225 

SIL 


310 


STATION  15 


59-15  N   172-36  W  27  MAY  1941 

WEATHER    0  S      ?AR  29.89      WIND   NE  6 
TEMPERATURE    DRY  32    WET  32  DEPTH 


1534  GCT 
SEA   NE  5 
68 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
75 


TEMP 
0.18 
0.19 
0.15 
0.11 
0.17 
0.81 
0.20 


<^AL 
31.31 
31.29 
31.31 
31.31 
31.31 
31.51 
3^.85 


SIG-T 
25.16 
25.15 
25.16 
25.16 
25.16 
25.35 
25.60 


OXY 

.754 
.643 
.687 
.660 

.624 


PHOS 


NIT 


SIL 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 
0 
10 
20 
30 
50 
75 


TEMP 
0^8 
0.19 
0.15 
0.11 
0.81 
0.20 


SAL 
31.31 
31.29 
31.31 
31.31 
31.51 
31.85 


SIG-T 
25.16 
25.15 
25.16 
25.16 
25.35 
25.60 


10^6 
281*2 
282.7 
281.2 
281.3 
263.4 
239.4 


AD 
.000 
.028 
.056 
.084 
.138 
.201 


STATION  16 


5=^-20  N   173-58  W 

WEATHER    0  S      PAR  29.81 

TEMPERATURE    DRY  ^2    WET 


27  M-^Y  1941 
WIND   NE  6 

DEPTH 


1936  GCT 

SEA   NE  6 
108 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

0 

0-66 

31.36 

25.16 

.757 

10 

0.62 

31.36 

25.17 

.761 

20 

0.64 

3:.  36 

25.17 

.759 

30 

0.64 

31.36 

25.17 

.759 

40 

-  0.40 

31.73 

25.51 

.720 

50 

1.09 

32.25 

25.85 

70 

1.45 

32.36 

25.92 

.571 

90 

1.45 

32.39 

25.94 

.574 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

<^AL 

SIG-T 

10=^6 

AD 

0 

0,66 

31.36 

25.16 

281.0 

.000 

10 

0.62 

31.36 

25.17 

280.8 

.028 

20 

0.64 

3?  .36 

25.17 

280.8 

.056 

30 

0.64 

31.36 

25.17 

280.8 

.064 

50 

1.09 

32.25 

25.85 

215.4 

.134 

75 

1.48 

32.37 

25.93 

208.6 

.187 

NIT 


SIL 


311 


STATION  17 


58-32  N   162-00  W 

WEATHEt5    C  Z      PAR  29.83 
TEMPERATURE    DRY  41    WET  39 


29  MAY  1941 
WIND  5SW  3 

DEPTH 


2150  GCT 
SEA    W  3 
39 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

4.15 

30.81 

24.47 

.657 

0.52 

.01 

4 

5 

4.16 

30.75 

24.42 

.645 

0.48 

.00 

3 

15 

4.04 

30.77 

24.45 

.643 

0.54 

.00 

5 

25 

3.94 

30.81 

24.49 

.643 

0.60 

.00 

4 

35 

3.95 

30.81 

24,49 

.648 

0.58 

.01 

4 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10=6 

AD 

0 

4.15 

30.81 

24.47 

347.3 

.000 

10 

4.10 

30.76 

24.43 

350.6 

.035 

20 

3.98 

30.80 

24.48 

346.6 

.070 

30 

3.93 

30.82 

24.50 

344.7 

.105 

58-06  N   161-30  W 
WEATHER   BC  Z      RAR 
TEMPERATURE    DRY  42 


STATION  18 


29.84 

WET  40 


30  MAY 
WIND 


1941 
SW  3 
DEPTH 


0121  GCT 
SEA  SSW  1 
51 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

3.72 

31.51 

25.06 

.693 

0.50 

.00 

5 

10 

3.60 

31.51 

25.08 

.696 

0.50 

.00 

4 

20 

3.54 

3U51 

25.08 

.687 

0.55 

.00 

4 

30 

3.53 

3?. 53 

25.10 

.688 

0.60 

•  00 

4 

45 

3.53 

3?. 53 

25.10 

.687 

0.58 

.00 

4 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

3.72 

31.51 

25.06 

290.6 

.000 

10 

3.60 

31.51 

25.08 

289.6 

.029 

20 

3.54 

31.51 

25.08 

289.1 

.058 

30 

3.53 

31.53 

25.10 

287.5 

.087 

312 


STATION  19 

58-00  N   160-28  W  30  MAY  1941        0533  GCT 

WEATHER      C      BAR  29.85      WIND    W  3      SEA    W  1 
TEMPERATURE    DRY  44    WET  42  DEPTH   45 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

4.29 

31.47 

24.98 

.710 

0.45 

.00 

2 

10 

3.83 

3T  .51 

25.05 

.714 

0.48 

.00 

3 

20 

3.74 

31.53 

25.08 

.695 

0.47 

.00 

2 

30 

3.74 

31.51 

25.06 

.694 

0.52 

.00 

3 

40 

3.79 

31.53 

25.07 

.693 

0.59 

.00 

2 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

■^AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

4.29 

31.47 

24.98 

298.8 

.000 

10 

3,83 

3^.51 

25.05 

291.6 

.030 

20 

3.74 

31.53 

25.08 

289.3 

.059 

30 

3.74 

31.51 

25.06 

290.9 

.088 

STATION  20 

57-54  N   159-22  W  30  MAY  1941        0956  GCT 

WEATHER      C      BAR  29.86      WIND    W  2      SEA    W  1 
TEMPERATURE    DRY  42    WET  40  DEPTH   46 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH     TEMP      SAL      SIG-T      OXY       PHOS      NIT     SIL 


0 

4.43 

3^.99 

24.58 

.680 

0.47 

.00 

3 

10 

4.16 

31.46 

24.98 

.686 

0.49 

.00 

5 

20 

4.13 

31.47 

24.99 

.671 

0.49 

.00 

3 

30 

4.14 

31.47 

24.99 

.670 

0.52 

.01 

3 

40 

4.17 

31.47 

24.99 

.677 

0.55 

.01 

4 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

10^  6 

AD 

0 

4.43 

30.99 

24.58 

336.3 

.000 

10 

4.16 

31.46 

24.98 

298.4 

.032 

20 

4.13 

31.47 

24.99 

297.4 

.062 

30 

4.14 

31.47 

24.99 

297.5 

.092 

313 


STATION  21 


57-45  N   157-52  W 

WEATHER  0  P  Z      BAR  29.88 

TEMPERATURE    DRY  42    WET  39 


30  MAY  1941 
WIND    W  4 

DEPTH 


1448  GCT 
SEA    W  1 
19 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T      OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

6.25 

29.40 

23.13     .617 

0.57 

.00 

4 

5 

6.27 

29.40 

23.13     .617 

0.55 

.00 

7 

15 

6.23 

29.40 

23.13     .614 

0.55 

•  00 

7 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

-SAL 

SIG-T      10^6 

AD 

0 

6.25 

29.40 

23.13     474,7 

.000 

10 

6.26 

29.40 

23.13     474.9 

.047 

STATION  22 


57-37  N   159-06  W 

WEATHER      C      BAR  29.94 

TEMPERATURE    DRY  40    WET  39 


30  MAY  1941 
WIND    W  2 


DEPTH 


1923  GCT 
SEA    W  1 
52 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS- 

NIT 

SIL 

0 

4.52 

31.56 

25.03 

.687 

0.49 

.00 

2 

10 

4.27 

31.60 

25.08 

.703 

0.48 

.00 

3 

20 

4.21 

31.64 

25.12 

.700 

0.49 

.00 

2 

30 

4.21 

31.65 

25.13 

.701 

0.47 

.00 

3 

40 

4.26 

31.64 

25.12 

.703 

0.53 

•  00 

3 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10*6 

AD 

0 

4.52 

31.56 

25.03 

294.2 

.000 

10 

4.27 

31.60 

25.08 

288.8 

.029 

20 

4.21 

31.64 

25.12 

285.3 

.058 

30 

4.21 

31.65 

25.13 

284.6 

.086 

314 


STATION  23 


57-29  N   160-38  W 

WEATHER      C      BAP  29.98 

TEMPERATURE    DRY  45    WET  42 


31  MAY  1941 
WIND   SW  1 

DEPTH 


0047  GCT 
SEA    W  1 
66 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

5-13 

31.87 

25.21 

.713 

0.64 

.07 

4 

5 

4.33 

31.89 

25.31 

.727 

1.00 

.06 

5 

10 

3.91 

31.87 

25.33 

.724 

0.78 

.12 

6 

20 

3.67 

31.89 

25.37 

.686 

0.95 

.12 

9 

30 

3.67 

31.89 

25.37 

.682 

0.95 

.12 

9 

40 

3.69 

31.89 

25.37 

.681 

1.00 

.12 

10 

50 

3.70 

31.91 

25.38 

.680 

0.90 

.08 

9 

60 

3.64 

31.89 

25.37 

.678 

.07 

10 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

5.13 

31.87 

25.21 

277,0 

.000 

10 

3.91 

31.87 

25.33 

265,1 

.027 

20 

3.67 

31.89 

25.37 

261,5 

.053 

30 

3.67 

31.89 

25.37 

261,6 

.079 

50 

3.70 

31.91 

25,38 

260,5 

.131 

STATION 

24 

57-10  N 

161-43 

W 

31  MAY  1941 

0530 

GCT 

WEATHER 

BC 

BAR  29.99 

WIND   SW  1 

SEA 

W  1 

TEMPERATURE    DRY  42 

WET  40 

DEPTH 

52 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

oxy 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

6.21 

31.85 

25,06 

.746 

0.55 

.03 

2 

5 

4.73 

.31.83 

25,22 

.757 

0.55 

.04 

3 

10 

3.93 

31.83 

25,30 

.714 

0.63 

.04 

3 

20 

3.86 

31.85 

25,3? 

.701 

0.77 

.05 

3 

30 

3.89 

31.85 

25,32 

.698 

0.82 

.04 

3 

48 

3.91 

31.85 

25,32 

.695 

0.85 

.02 

3 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

lo'^e 

AD 

0 

6.21 

31.85 

25.06 

290.5 

.000 

10 

3.93 

31.83 

25,30 

268.3 

.028 

20 

3.86 

31.85 

25,3? 

266,3 

.055 

30 

3.89 

31.85 

25,32 

266,6 

.082 

315 


STATION 

25 

57-10  N 

162-38 

W 

31  MAY  1941 

0916 

GCT 

WEATHER 

C 

B; 

^R  30 

.02 

WIND    El 

SEA 

W  1 

TEMPERATURE 

DRY  42    WET  40 

DEPTH 

57 

08 

SERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

5. 

.11 

31 

.85 

25.19 

.692 

1.01 

.03 

20 

5 

4. 

.53 

31 

.85 

25.25 

.703 

1.01 

.09 

20 

10 

3, 

.77 

31 

.85 

25.33 

.690 

1.05 

.09 

20 

20 

3. 

.70 

31 

.85 

25.34 

.678 

1.12 

.08 

19 

30 

3, 

.72 

31 

.85 

25.33 

.675 

1.15 

.09 

21 

40 

3. 

,74 

31 

.85 

25.33 

.662 

1.19 

.07 

21 

53 

3. 

,69 

31 

.85 

25.34 

.653 

1.20 

.08 

22 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?, 

AL 

SIG-T 

10^  6 

AD 

0 

5< 

.11 

31 

.85 

25.19 

278.3 

.000 

10 

3. 

.77 

31 

.85 

25.33 

265.4 

.027 

20 

3. 

.70 

31 

.85 

25.34 

264.6 

.054 

30 

3. 

.72 

31 

.85 

25.33 

265.0 

.080 

50 

3. 

.71 

31 

.85 

25.33 

STATION 

265.1 
26 

.133 

57-10  N 

163-32 

W 

31  MAY  1941 

1302 

GCT 

WEATHER 

C 

BAR  30 

.04 

WIND   CALM 

SEA 

W  1 

TEMPERATURE    DRY  41    WET  40 

DEPTH 

65 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

5, 

AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

4. 

,37 

31 

.92 

25.33 

.708 

1.40 

.10 

15 

5 

4. 

.35 

31 

.94 

25.34 

.708 

1.20 

.11 

18 

10 

3. 

,46 

31 

.92 

25.41 

.703 

1.20 

.13 

16 

20 

3. 

,01 

31 

.92 

25.45 

.675 

1.20 

.15 

23 

30 

3. 

.04 

31 

.92 

25.45 

.673 

1.25 

.15 

26 

40 

3. 

.05 

31 

.92 

25.45 

.672 

1.25 

.13 

26 

50 

2. 

,98 

31 

.94 

25.47 

.672 

1.20 

.10 

22 

60 

3. 

,00 

31 

.92 

25.45 

.673 

1.15 

.14 

24 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

S, 

AL 

SIG-T 

lO'  6 

AD 

0 

4. 

.37 

31 

.92 

25.33 

265.6 

.000 

10 

3< 

.46 

31 

.92 

25.41 

257,4 

.026 

20 

3. 

.01 

31 

.92 

25.45 

253.7 

.052 

30 

3. 

.04 

31 

.92 

25.45 

254.0 

.077 

50 

2, 

.96 

31 

.94 

25.47 

252.0 

.128 

316 


STATION  27 


57-10  N   164-26  W 

WEATHER      C      BAR  30.05 

TEMPERATURE    DRY  42    WET  40 


31  MAY  1941 
WIND   CALM 

DEPTH 


1654  GCT 

SEA    W  1 
69 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

3.61 

3!. 89 

25.38 

.860 

.02 

10 

5 

2.55 

31.91 

25.48 

.895 

0.60 

.02 

10 

10 

2.01 

31.91 

25.52 

.816 

0.80 

.03 

10 

20 

1.99 

31.91 

25.52 

.748 

1.00 

,07 

14 

30 

2.02 

31.92 

25,53 

.714 

1.20 

.07 

20 

40 

1.98 

31.92 

25,53 

.712 

1.20 

.06 

20 

50 

1.92 

31.92 

25,54 

.714 

1.20 

,05 

20 

65 

1.90 

31.92 

25,54 

.715 

1.20 

.06 

22 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

3.61 

31.89 

25.38 

260.9 

.000 

10 

2,01 

31.91 

25,52 

247,0 

.025 

|0 
30 

1.99 
2.02 

31.91 
31.92 

iilll 

246,9 
246,3 

:8?? 

50 

1.92 

31.92 

25,54 

STATION 

28 

245,7 

.124 

57-10  N 

165-20 

W 

31 

MAY  1941 

2031 

GCT 

WEATHER 

0 

PAR  30 

.10 

WIND   CALM 

SEA   SW  1 

TEMPERATURE 

DRY  41    WET  40 

DEPTH 

71 

OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

3.39 

31.85 

25,36 

,723 

0.72 

.04 

4 

5 

3.06 

31.85 

25,39 

,725 

0,74 

,04 

4 

10 

2.19 

31.85 

25.46 

.727 

0.76 

.05 

4 

20 

2.04 

31.85 

25.47 

.720 

0.79 

,05 

4 

30 

2.08 

31.85 

25,47 

.720 

0.79 

.06 

5 

40 

2.09 

33.85 

25,47 

.716 

0.83 

,05 

7 

50 

2.01 

31.85 

25,47 

.715 

0.82 

,05 

5 

65 

2.01 

31.85 

25,47 

.707 

1.05 

,06 

9 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

^EPTH 

TEMP 

SAL 

SlG-T 

loU 

AD 

0 

3.39 

31.85 

25.36 

262,0 

.000 

10 

2.19 

31.85 

25,46 

252,8 

.026 

20 

2.04 

31.85 

25,47 

251,8 

.051 

30 

2.08 

31.85 

25,47 

252,0 

.076 

50 

2-01 

31.85 

25,47 

251,6 

.126 

317 


STATION  29 


57-10  N   166-15  W 

WEATHER      0      BAR  30.10 

TEMPERATURE    DRY  42    WET  41 


01  JUN  1941 
WIND   CALM 

DEPTH 


0006  GCT 
SEA   SW  1 
73 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

2.62 

31.65 

25.27 

.766 

0.48 

.00 

0 

5 

2.08 

31.65 

25.31 

.774 

0.69 

.00 

3 

10 

0.83 

31.67 

25. 4n 

.788 

0.44 

.01 

3 

20 

0.70 

31.69 

25.43 

.777 

0.56 

.00 

3 

30 

0.64 

31.67 

25.41 

.760 

0.64 

.00 

2 

40 

0.51 

31.74 

25.48 

.714 

0.84 

.00 

2 

50 

0.52 

31.74 

25.48 

.708 

0.92 

.00 

2 

65 

0.48 

31.74 

25.48 

.704 

1.06 

.00 

1 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

10*8 

AD 

0 

2.62 

31.65 

25.27 

271.1 

.000 

10 

0.83 

31.67 

25.40 

258.2 

.026 

20 

0.70 

31.69 

25.43 

256.0 

.052 

30 

0.64 

31.67 

25.41 

257.1 

.078 

50 

0.52 

31.74 

25.48 

251.2 

.129 

STATION 

30 

57-10  N 

167-09 

W 

01  JUN  1941 

0453 

GCT 

WEATHER 

0  z 

PAR  30.12 

WIND    W  1 

SEA   SW  1 

TEMPERS' 

rURE    DRY  ^1 

WET  40 

DEPTH 

75 

OBSERVED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

3.59 

31.71 

25.23 

.731 

0.44 

.01 

2 

5 

1.91 

31.71 

25.37 

.762 

0.43 

.01 

2 

10 

1,45 

31.71 

25. 4-^ 

.763 

0.52 

.01 

2 

20 

1.32 

31.71 

25.41 

.758 

0.55 

.01 

3 

30 

1.34 

.751 

0.53 

.01 

3 

40 

1-33 

.749 

0.57 

.02 

2 

55 

1.30 

.745 

0.55 

.01 

3 

70 

1-27 

.738 

0.58 

.02 

^ 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

'AL 

SIG-T 

io^'b 

AD 

0 

3.59 

31.71 

25.23 

274,3 

.000 

10 

1.45 

31.71 

25. 4^^ 

258.6 

.027 

20 

1.32 

31.71 

25.41 

257.8 

.053 

30 

1.34 

50 

1.31 
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STATION  31 


57-40  N   167-30  W 

WEATHER    0  2      BAR  30.15 

TEMPERATURE    DRY  40    WET  39 


01  JUN  1941 
WIND   CALM 

DEPTH 


OBSERVED  VALUES 


0830  GCT 
SEA   SW  1 
70 


DEPTH 
0 
5 
10 
20 
30 
40 
50 
65 


TEMP 
2.20 
0.86 
0.34 
0.25 
0.25 
0.25 
0.21 
0.22 


SAL 
31.62 
31.62 
31.62 
31.62 
31.62 
31.62 
31.62 
31.62 


SI6-T 
25.28 

25.36 
25.39 
25.30 
25.39 
25.39 
25.40 

25.39 


OXY 
.755 
.782 
.777 
.774 
.775 
.770 
.771 
.771 


PHOS 
0.73 
0.74 
0.64 
0.72 
0.73 
0.68 
0.70 
0.69 


NIT 
.01 
.00 
.00 
.01 
.00 
.00 
.01 
.01 


SIL 

1 

2 

1 
2 
2 
2 

1 
1 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 
0 
10 
20 
30 
50 


TEMP 
2.20 
0.34 
0.25 
0.25 
0.21 


^AL 
3T.62 
31.62 
31.62 
31.62 
31.62 


SIG-T 
25.28 
25.39 
25.39 
25.39 
25.40 


10=6 
270.3 
259.6 
259.2 
259.1 
258.9 


AD 
.000 
.026 
.052 
.078 
.130 


STATION  32 


58-16  N   167-55  W 

WEATHE??    0  Z      "SAR  30.16 

TEMPERATURE    DRY  37    WET  36 


01  JUN  1941 
WIND  ENE  2 

DEPTH 


1303  GCT 
SEA   SW  1 
65 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

1.66 

31.67 

25.35 

.783 

0.40 

.01 

0 

5 

1.22 

31.67 

25.38 

.789 

0.35 

•  00 

4 

10 

0.54 

31.67 

25.42 

.795 

0.30 

.00 

2 

20 

0.37 

31.67 

25.43 

.785 

0.35 

.00 

2 

30 

0,40 

3^.67 

25.4? 

.780 

0.40 

.00 

2 

40 

0.38 

31.67 

25.4? 

.776 

0.50 

.01 

2 

50 

0.34 

31.67 

25.43 

.775 

0.35 

.00 

1 

60 

0.36 

31.67 

25.43 

.775 

0.35 

.01 

1 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10=6 

AD 

0 

1.66 

31.67 

25.35 

262.9 

.000 

10 

0.54 

31.67 

25.42 

256.7 

.026 

20 

0.37 

31.67 

25.43 

255.9 

.052 

30 

0.40 

31.67 

25.43 

256.0 

.078 

50 

0.34 

31.67 

25.43 

255.6 

.129 
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STATION)  33 


58-44  N   168-18  W 

WEATHER    0  Z      EAR  30.18 

TEMPERATURE    DRY  37    WET  36 


01  JUN  1941 
WIND  ENE  2 

DEPTH 


1626  OCT 

SEA   SW  1 
51 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

?AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

1.29 

3?. 58 

25.31 

.797 

0.36 

.00 

0 

5 

0.98 

31.60 

25.34 

.804 

0.40 

•  00 

1 

10 

0.50 

31.56 

25.33 

.805 

0.44 

.01 

2 

20 

0.48 

3?.  60 

25.37 

.804 

0.48 

.00 

2 

30 

0.51 

31.62 

25.38 

.801 

0.46 

.01 

3 

45 

0.44 

31.64 

25.40 

.797 

0.47 

.01 

3 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

<=AL 

SIG-T 

10'  6 

AD 

0 

1.29 

31.58 

25.31 

267,6 

.000 

10 

0.50 

3^.56 

25.3? 

264,9 

.027 

20 

0.48 

31.60 

25.37 

261,7 

.053 

30 

0.51 

31.62 

25.38 

260,3 

.079 

t 


STATION  34 


58-38  N   167-21  W 

WEATHER   B.C  Z      BAR  30.18 

TEMPERATURE    DRY  46    WET  44 


01  JUN  1941 

WIND   NW  2 

DEPTH 


2052  GCT 
SEA   SW  1 
45 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

2.22 

31.58 

25.24 

.741 

0.25 

.00 

1 

5 

1.89 

31.58 

25.27 

.745 

0.26 

.00 

1 

10 

1.20 

3^.56 

25.30 

.753 

0.28 

.00 

2 

20 

1.07 

31.56 

25.30 

.742 

0.28 

.00 

2 

30 

1.06 

31.56 

25.30 

.741 

0.28 

.00 

2 

40 

1.07 

31.56 

25.30 

.741 

0.30 

.00 

2 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10' 6 

AD 

0 

2.22 

31.58 

25,24 

273,5 

.000 

10 

1.20 

31.56 

25.30 

268.6 

.027 

20 

1.07 

31.56 

25.30 

267.8 

.054 

30 

1.06 

31.56 

25.30 

267,7 

.081 
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STATION  35 


5fl-34  N   166-24  W 
WEATHER     BC 
TEMPERATURE    DRY 


PAR 
-»8 


30.17 
WET  37 


02  JUN 
WIND 


1941 
NW  2 

DEPTH 


0044  GCT 
SEA   5W  1 
44 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

2.50 

31.78 

25.38 

.734 

0.44 

.01 

1 

5 

2.5C 

3.1.78 

25.39 

.737 

0.48 

.00 

1 

10 

1.46 

31.78 

25.46 

.748 

0.48 

.00 

2 

15 

1.42 

31.78 

25.46 

.743 

0.52 

.00 

2 

20 

1.39 

31.78 

25.46 

.742 

0.54 

.00 

2 

30 

1.44 

31.80 

25.47 

.744 

0.58 

.00 

3 

40 

1.42 

31.78 

25.46 

.742 

0.58 

.00 

3 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

2.50 

31.78 

25.38 

260.3 

.000 

10 

1.46 

31.78 

25.46 

253.3 

.026 

20 

1.39 

31.78 

25.46 

252.9 

.051 

30 

1.44 

31.80 

25.47 

251.7 

.076 

58-28  N   165-27  W 
WEATHER    C  Z      BAR 
TEMPERATURE    DRY  40 


STATION  36 


30.14 
WET  39 


02  JUN 

WIND 


1941 

NE  3 
DEPTH 


0414  GCT 

SEA   SW  1 
44 


OBSERVED  VALUES 


DPPTH 

TEMP 

=  AL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

3.35 

31.67 

25.2? 

.662 

0.50 

.01 

1 

5 

3.20 

31.67 

25.24 

.671 

0.48 

.01 

•> 

10 

2-54 

31.64 

25.27 

.673 

0.50 

.01 

2 

20 

2-49 

31.65 

25.28 

.671 

0.50 

.00 

2 

30 

2.44 

31.65 

25.28 

.673 

0.46 

.01 

3 

40 

2-49 

31.64 

25.27 

.670 

0.55 

.01 

2 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

THMP 

?AL 

SIG-T 

10^6 

AD 

0 

3.35 

31.67 

25.2? 

275.3 

.000 

10 

2.54 

31.64 

25.27 

271.2 

.027 

20 

2.49 

31.65 

25.28 

270.1 

.054 

30 

2.44 

31.65 

25.28 

269.8 

.081 
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STATION    37 


58-23    N       16A-33    W 

WEATHER  C    Z  BAR    30.14 

TEMPERATURE         DRY    42         WET    41 


02    JUN    1941 
WIND    ENE    1 

DEPTH 


0711    GCT 

SEA       SW    1 
44 


OBSERVED    VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

4.37 

31.96 

25.36 

.701 

0.36 

.00 

1 

5 

4,31 

31.98 

25.38 

.706 

0.35 

.00 

2 

10 

3.50 

32.01 

25. 4S 

.715 

0.38 

.00 

2 

20 

3.42 

32.01 

25.49 

.701 

0.40 

.00 

2 

30 

3.36 

37.00 

25. 40 

.701 

0.40 

.00 

2 

40 

3.42 

32.01 

25.49 

.697 

0.40 

.00 

2 

INTERPOLATED 

AND    COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

"^AL 

SIG-T 

10^  6 

AD 

0 

4r37 

3]. 96 

25.36 

262.6 

.000 

10 

3.50 

32.01 

25.48 

250.9 

.026 

20 

3.42 

32.01 

25.4<5 

250.3 

.051 

30 

3.36 

32.00 

25. 4Q 

250.6 

.076 

STATION    38 


58-17    N       163-34    W  02    JUN    1941 

WEATHER         C    Z  BAR    30.11  WIND         N    4 

TEMPERATURE         DRY    44         WET    43  DEPTH 


1037    GCT 
SEA       SW    1 
43 


OBSERVED    VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

4.10 

31.73 

25.2'^ 

.676 

0.55 

.00 

2 

5 

4.09 

31.71 

25.19 

.677 

0.50 

.00 

2 

10 

3.98 

31.71 

25.20 

.681 

0.45 

.00 

3 

20 

3.52 

31.73 

25.26 

.679 

0.45 

.00 

2 

35 

3-51 

3^.76 

25.28 

,673 

0.45 

.00 

3 

INTERPOLATED 

AND    COMPUTED    VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10=6 

AD 

0 

4.10 

31.73 

25.20 

277.4 

.000 

10 

3,98 

31.71 

25.20 

277.9 

.028 

20 

3.52 

31.73 

25.26 

272.3 

.056 

30 

3-42 

31.75 

25.28 

270.0 

.083 

322 


STATION  39 


58-12  N   162-37  W 

WEATHER   BC  Z      °AR  30.09 

TFMPERATURE    DRY  43    WET  42 


02  JUN  1941 
WIND   NE  4 

DEPTH 


1402  GCT 
SEA   SW  1 
38 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

cAL 

SIG-T 

OXY 

PHOS 

NIT 

SIL 

0 

4.09 

31.49 

25.01 

.685 

0.40 

.00 

2 

5 

4c05 

3'  .49 

25.0'' 

.688 

0.40 

.00 

2 

10 

3.82 

31.53 

25.07 

.692 

0.40 

.00 

3 

20 

3.64 

3^.55 

25.lr> 

.692 

0.40 

.00 

3 

35 

3.60 

31.55 

25.11 

.688 

0.40 

.00 

5 

INTERPOLATED 

AND  COMPUTED  VALUES 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

10^  6 

AD 

0 

4.09 

31  .49 

25.01 

295.4 

.000 

10 

3.82 

31.53 

25.07 

290,0 

.029 

20 

3.64 

31.55 

25. n 

287.0 

.058 

30 

3.58 

31.55 

25.11 

286.5 

.087 

STATION  40 


OFF  GOOD  NEWS  BAY 

WEATHER   BC  Z      BAR  30.09 

TEMPERATURE    DRY  54    WET  50 


02  JUN  1941 

WIND    N  3 

DEPTH 


2100  GCT 
SEA   CALM 
11 


OBSERVED  VALUES 


DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG-T 

OXY 

0 

6.91 

28.35 

22.23 

.628 

2 

6.83 

30.17 

23.67 

.629 

4 

6.39 

30.30 

23.8? 

.630 

6 

6.28 

30.34 

23.87 

.631 

PHOS 


NIT 


SIL 


DEPTH 
0 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


TEMP 
6.91 


SAL 
28.35 


SIG-T 
22.23 


10=6 
561.1 


AD 
.000 
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